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RENOVACIÓN DE 
SUSCRIPCIONES 

SUSCRIPTORES DE LA CAP ITAL 

Personalmente en Avda. San- 
ta Fe 1659, en el horario de 
12.45 a 17 horas, antes deí 28 
de junio de 1973, abonar en 
efectivo el importe de PESOS 
CIENTO VEINTE ($ 120.—). 

SUSCRIPTORES DEL INTEt lOR 

Deberán remitir antes del 10 
de julio de 1973 giro bincarió 
o postal, contra esta plaza f 
"Magnetizado" a la orden de 
la Dirección Nacional del Re- 
gistro Oficial, por el importé 
de PESOS CIENTO VEINTE 
($ 120.—). Avda. Santa Fe 16&9, 
Capital Federal. 
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INMUEBLES 

Transiere) leias. 

Buenos Airea, 2S de ***»<" de 1973 
tvxcclentisím» 




¡de* Ib HMito 

1 ENGO el honor •* dirigirme a' Pri- 
mer Magísu-adc •» «ectos ele s<jme- 
ter a vuestra aprobación el acta- 
cetweraM» saBenpMs <mw íewn» « ** 
or„abre ríe I9W, eBB» el ©MBan*. 
en Jefe d¡» EJéi tettefc pwr vm<. par 
Se y el Gofaáeina* de * Frentona (*« 
Buenos Aires, por la jtra. que •?« ad 
junta. 

Mediante esa acta-convenio el Es- 
tado Nacional Argentino (Comando 
en Jet'*' dei Ejercito > se comp'uinc 
te a iransferh a la Provmci-.. ue 
Buenos Aires. >o>. siguientes inmue- 
bles, situados en la Ciudad y i'ar 
td€> de La Plata- ai inma*e desig- 
nwdto d* acuerde: ai píame agregaai, 
al P 9 *& prweCBi® de* a*c 194* dei 
Registro de Donaciofficín según escri- 
to»» <*S» » oüfflri»» eü IZ dfe- í*»' «!«• 
18** atraía- el J&ecMmnwi' Gen*»» de 
Goteerno don Enrique V. Vieyra oa- 
jo ei N» x3. como Manzana T. bec- 
ción Séptima, ubicada entre las ca- 
lles 22, 23. 48 y 49, ion una sirior- 
ílcie de nueve mil seiscientos ir.eín>- 
cuadrados (9.600 m2>. incluida.- as 
ochavas: Nomenclatura Catastral 
Cii«anfl«ei'ipeiÓB. i,. Sección. O*. Mal- 
sana 1.148, Parcela la., que urde y 
linda: 120 na, de frente a. NO s»- 
toe la calle 48 ai NE. 80 m. con caliEe 
22- ai SE, 120 m., con calle 49 y * 
SO 80 m . con calle 23. Inscripd» 
su demwlo» ea e> Begsustr© de & Pro- 
piedad dM Partida» cte L» Piaisa. con 
fecha 2» de- jeOAe> de- 194*, «aje ei 
N« 2.756, habiéndole coi-respoudidte 
por donación que ie efectuara I* 
Provincia por Ley N<? 4.738 del 31 * 
dleiesasbue de 1388¡; »» oír», inanuebte 
d*linttadc. pc« fes caüe». 1* a 20 y S3 
(a abrir) a 54 y que se designa cffl- 
mo manzana Y. Y., de ia secciom 
sexta y la superficie de la referida 
calle 53, de 19 a 20. que antes lws 
separaba y con las dimensiones s»- 
per£ftf*8 y ;iá*ep» <P* &* ambas re- 
sulte del plano a coniecefonarse Se-- 
«ún Catastro- Circunscripción S, 
Sección O. Manzana i.098. según es- 
critura que se otorgó el 20 de junas 
de 1936 r bajo el N? 37. pasada al F<» 
21», Protocolo del ame- 198»; dei Re- 
gistro de Gobierno, por ante a- Es- 
cribano- General de Gobierno, don 
Antonio J Solanas e inscripto 1 su dijo- 
minio el 24 de julio de ese mismo añw. 
bajo el N*> 1.660, del RegisUw del Par- 
tido de La Plata, nabfendbJt co>- 
rrespnodido y en mayor extensióm 
IMt deuaciéro que le hizo la Provincia 
de Buenos Aires, en virtud de la Ley 
Provincial N? 3.409. del 11 de enere» 
ot» 1912, AmiME iivamebíes- será» 
transferidos con todo lo adherido y 
plantado al suelo, excepto las inis- 
tatociflae* desw*©wta*>ies. qrae el Cis- 
mando en Jefe estime conveniente 
retirar para su empleo. 
A su vez, la Provincia se comprome- 
te a transferir a favor del Estad® 
Nacional Argentino (Comando en 
J«fe del Ejército) dos fracciones del 
cswwpoi deaffliniJstaK*® y ero mayo! ex- 
teaelén "Betftwei« La Armonía' . «a 
proximidades a Estación Arana ju- 
risdicción del Partido de La Plata y 
que de acuerdo a un plano especia»! 
de gubditwisiéro.- coMíeecioiaadei por el 
Agrimensor don Alfredo F. Avellefc- 
ra, Característica 55-66-72. se desig;- 
nan coa»» Parcela Í.02Í "&" de eiete- 
to setenta y siete Hectáreas, cator- 
ce áreas, cuarenta y una centiáreas 
ilTO Ha 14 a. 41 ese.) y la Parcelo 
3.019 "K" con una superficie (fe 
treinta y tres hectáreas, diecinueve 
áreas, setenta y nueve centrare»» 
(33 Ha 19 a. 79 ca.) y con las di- 
mensiones y linderos que surgen del 
i eíerid* piaiBO. Qaed» también in- 
cluida en esta transferencia la ca- 
lle pública que separa a ambas frae> 
ciases- deslindad»» píeeedeníemente 
que serán debidamente desafectadas 
pas* íosma-r ua coai-iaAo total, coi»- 
foriae ten el píafte (joe a tal fía 
deberá, confeccionarse. Su Nomencla- 
tura Catastral es: Ci-rcuiwcrlpelón X. 
3e«ctóH: fínraf, Parcelas 3.<Í21 ta y 
3.019 K, í-espectivamente. Le corres- 
pondüó a la Provincte de Buenos Ai- 
res y* en EBayár extensión, por com- 
pra que hizo el 11 de noviembre <st« 
1964 por ante el Escribano Gene- 
'al de Gobierno, don Horac:o fl. 
Rlnguelet, bajo el N" 655. V 21».. 
» .la Sociedad "OafWa Socied ¡. e*\ 
r-imarituta por' 'Acciones"'" ha^'étid9- 
<'• inscripto su dominio en las M*- 
•rcnlas 13.644 a 13.651, inclusive, dW 



Registre dei Partido de La Plata ao 
1 55) Dicnas fracciones se U'¡ni.->íe 
i-irán con ¿-odc ic adnerido y plan 
tade ai suelo, para use de; Ejérciti 
Argentino. 

La* transferencia!? reciprocas que se 
ttiscnimeii'an ni el Acta-Convenio 
adíjsmto. penunen matenallzai ei 
Pi-iwKado del Reannientc 7 de luían - 
ter& "Coronel Conue con agien- 
te ¿n La Plata que ,es notive de 
permanente preoc'i pación de vecinos 
de esta cudaci próximos a éste de 
pido a la Inquietud que en ellos pro- 
vocan ¡as medidas de seguridad que 
tiener vigencia en las inmediaciones 
de ios cuarteles. 

Con ello, sin atender ai va.or econó- 
uti«o de ios inmuetttes que recipro- 
caiiHBn.t« se Brainsfertíán, el nu«(h- 
HMBpJbaftiMiiismDo de :a ntudadl permiti- 
rá el reintegro al medio civil de un» 
zimos) <pr a«6*dto. ai sw ocSiMa»»»»»' uo» 
iratíaillswfjisiiie» MHÜiítarfcSi. temm af *■- 
sarroho urbanístico de la ciudad. 
A su vez. ei nuevo emplazamiento 
del Regimieíi-te- a trasladiar acupwüfe' 
un campo situade en el Partido &i 
La Plata. iiallátwl'Oge a 5 Km. de la 
Estaieió» tte JPewocaBfrUi nsá* cercana» 
j a % 3Cni. deu camino pawiiwentia- 
do ¡nás próximo. 

Al someter a vuestra consideración 
este proyetco de Ley, se lo haue te- 
niendo en cuenta el beucfic» edi- 
licio que representa ¿ara- ia cowranú- 
dad de la Greda*! de- La PEa*s* la 
ineoi-pwt'awtóB) de- uma- fraceió» de- 
tierra- af imedw» ewil!, QCTf conUi-itouá- 
rá al desaTroüw m-texfflistlco de ta cim 
dad- y, a-dtmá? a la tranquilidad' qae 
lieM»rá a ios «eciino» del- luga>r: por 
el alejamiento de 1» uaielaidi militan 
Di6s guarde a Vtoístr» BSfBPÍwncfe. 

Erfa-.wtfo E. -tsBirre Ofta*T*o. 

Aríurn Mor Kofs'. 

LEV N'-' 20.454 

Bb. As.. 22573 



en Jefe esta»» cfflDssemwaaie .retíto» 
■ai a su enipe», y .tee^aitv J» ia ft»- 
• ; ( r.a ae fiteosaa» Aire» -a naamstei-eiueiiai 
de dxs fr¿. ff-iMüea- aei cauj'.pc- AnominH»- 
..(-. y en mapuí eJSCenBiaw) •«Bsancí* B* 
i ■ ía ' aw EW.WBWH* aes at Estawsw. 
Arana. juris«B.eicoe cte v ». °ar.tii*s de 11* 
-mu. J" que- dls- awacri*»- s uw plant e» 
,ee.a. "de suilwdu íston eBnluaaosiade jwn 
-. Agrimcnasir dota) Alitoeuc F. Avewa*» 
^a;actenstica 5o-ofc'-¡¿. ,e designan co- 
me. Parcela 3*021 te" di sieatc 3es«K*a 
• sii te ueocáBPas. sa«A}iee ámeas, e¡JaMW» 
'.a y una ceuauareaa- SÍV Ha». I* st-, «" esfc)' 
\ U. Parcei» 3.01* 'BE" comí ana »B*»- 
ici< ae ci-smwia y tr«»- neetüíueas di«se»- 
; uc ve áreas*, setens» y" iwve cemiaiw»» 
33 Ha. 1S a. '79» as >' y .aas as daatiwo)- 
^ones y lüffiáJeios cjüaír an.gsw» del» eüfenír- 
ao piano. (®aecsai oaamisier uacim^hi ew 
'sta r.raniBiiewtnciiB» i» eaa«- ¡?úbí*8» sp» 
'separa a ambas rraccrone» deslftff/a*i,s 
, n»eedewiteiaeiiU>e. ;jae sei.-aa. de«ida*tte»- 
r« dteswíeetaxíto* psm» Üsrftww w» ms&ifm 
ie loxai conforme son ■> prano- qur 3 
ral fin deberá conleccionaivse. Sj No 
..meiiclaítora Caiastrai es: Circunscripción 
X. Sección Rural. Parcelas á.021 C y 
-.Oh/ K.. respectivamen.e Le -jorrespon- 
di«> a la Provieicia de Buenos Aires y en 
iwayos essteaBión, p«* . .ose» «saw astea 
(i íl d« Ntevtenibre de 1915"* por amte 
ei Eftcribano Generai. don Horacn. B 
BSingueiet bajo el N 1 . 6oó P'- 2.191 a la 
Sociedad "Gatico Sociedad en Comatldi- 
ta por Acciones'" naiftiém«tese- inscripto 
su dominio en las Miatneu4ais 13.64» a 
1.3.651. inclusive. d« Reg.isti.-o> ctei Pastl- 
í'o de La Plata <5¡*¡ Bio-as fraeciones se 
.ransfert'Sn' con todo- le . adherido) y 
ptamtad* 1 al¡ suelo, pwra us,c dwl Ejésnsi- 
c Argentino. 

Arl. 2* — Comuniqúese,. pwtohqMese «té- 
^e a la Dirección Nacional' dei Regiscro 
'fieial y archívese-, 
LADWSIS8®. 

Rifawrcf» R. tgwtnie Obariitt 
ytffwro Jhf ttmíg. 



CONDECORACIONES 

Derógase el Dw'ol<)-L<>y SJfH / 56 

Buenos Aires, 19 de juniw- de 

íxciíio. señor Presid nte 
ár *» 1 W É C 



T 



íl n us 



St*íí© e* ttomm d* dlrigtn*» * T. E., 
aeosKB^aíitoaisíe! e* t»oyecto *e- ley por 
es. flwe s» d««fflf» « decrete ley aá- 
naeu» 8fflR-d«*.1 *• mayo de 1956;<-}ue 
iffliela«k» e» «¿ H- Senado, ha tenido- 
saiMMw- *íiBB«lw» eti esta H. Cámara, 
e- swsMro de I» Sttba... 

Salvador V. Busaeca. 
. Alberto L, Rocamora. 

LES N* 9.512 

SanriaHWda: Swww 19 de 1973. 
Proanrtgskda; Jama» 21 de 1973. 

nv ha Naww&n ARW.WW'rrKA 

U.I UNI1JOS 1N COiNGRliSO, 

' -í'.ANirío^.vw row F'tnsWfif* M LEY: 

ARTICULO 1» — Derogase ei decreto 
ev 8199 del 7 de mayo de 1956. 

ARTICULO 2? - Comuniqúese al Po- 
der Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Cen- 
ü'e.so Argentino, en Bu?nos Aires, a die- 
cinueve días dleli mes df» jwrto del año .nll 
novecientos setenta y tres. 

a. di\z BSMjnr * r. busacca 

Arancibia Laibw«Sa Alberto L. Rocamora 
— Registrada bsrjo et ¡5T 28.512 — 

DECRETO 

N° 3 0fi 

Bs. As.. 216J73. 
POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nacida, e*n» 
piase comuniqúese, pubüquese, dése a i* 
Drección Nacional del R<>gi.stro Oficia* 
y arcliives*. 
i CAMPORA. 

Antaní» í. B»wM^z. 



so de las atribneMiies eonfeiida= 
por el Artículo 5^ riel Estatuto de la 
Revolución Argentina, 
l-.L l'isisihi N lh 1)1- l-A N-Al iom 
Arci-niina Sanciona v Püonuii.a 
tos Iucr/.a or l I "i : 

Artícttfe 1°' — Apruétoase ei convengo 
ae fecha 6 de octubre d¡e 1972 entre e, 
Comande en Jefe de. Ejército y el Go- 
bierno de la Provincia >. B*a?n©s Aire., 
i en su consecuencia, facú'tase ai Po- 
ner Ejecutivo a transferí»! a favor de la 
Provincia de Buenos Aires; a) iumuB- 
i>k designado de acuerdo^ al plano agri- 
sado al P" 83, Protocole dei añe 1044 -dfcl 
Registri de Dotiactenes-, seg-nm escrita 
¡•a oue se oMirgó- ei 12 d«? )Miv. de 19*4 
ante el Escriban» Genera, de Gooierno 
non Enrique- V. Vieyra.. oajt. el N' 13. 
t-oim Manzai» T. 3bceio!¡r Séptima, ulM 
cada entue la» caites 22.. 23. «8' y 49 con 
,111a supKrftei* de iiuxsve mil seiscientos 
metros cuadra*»' :!".W8' :n2). incalidas 
las ochavas. Nonienclatura Catastral 
Circunscripción 1. Sección O. Sfenzana 
j..14o. Parcela la., que twtdte y üindw- cleo- 
tr veintp metros 1 120 i»...' de frente ai 
NO sobre la calle 4S-: al NE. ochenta 
metros '80 mu eoa la calle 22; ai SF 
ciento veinte metros '120 na. >, con calle 
49 y al SO. ochenta nrerros '80 m can 
calie 23, in-scrijsto su dtominUs en e¡ Re- 
aistre de la Propiedad d«i Partido de La 
Plata, con fecha 28 de juno de 1944. ba- 
:o e- N" 2.756, habiéndole correspondido 
por donación que le- efectuara la Pm- 
vmc-ia por Ley N-? 4.T38' del- 31 de diciem- 
bre de 1938; b) otro inmueble delimitado 
uor las calles 19 a 20 y 53 (a abrir) a 
íi4 \ r que se clesisna- eonao nsatazana V Y... 
de ' la sección sexta y la superfie» cip 
¡a referida calle 53. de 19 a 20t que' an- 
tes las separaba y con las dimensiones, 
superficie y lindaros qise de ambas re- 
sulte del plano a confeccionarse'. Según 
Catastro: Circunscripción I. Seccttm. O 
Manzana 1.098. según escritura que se 
otorgó el 20 de junio de 1936 baje el 
N? 3*7, pasada al Pv 216 Protocolo del 
año 1939, del Registro de Gobierno por 
aiiíe 'el Escribano General de Gobierno 
don Antonio J. Solanas e- inscripto su 
dominio el' 2* de ju-'lo- de ése mismo año. 
oajo el NO '1.660, del Registra del Partido 
de La Plata, haii»lénx*olle correspondido 
v en mayor extensión, por donación que 
le hizo la Provincia de Buenos Aires en 
virtud de la Ley Provincial N? 3.409 del 
11 de enero de 1912. Ambos inmuebles 
'eran transferidos con todo lo adheri- 
do- y ptawfcadw arl sueto; excepto- i a»: t*»- 
tajfawíeífa!» dwswwrrtahíw- «íu» rt ! <?9Wíaw- 




DECRETOS 



1 



ADMINISTRACIÓN 
nmKA NACIONAL 

Dfnn^anso el E.sfatnto del Peiso- 
iml Civ-i! y <1 Lsc-alütión apaio- 
1'kkIcw por decrete le^' 20.172 y 
1.428 73' v itl.óOT:, resji)eel'fva¡iieiii,fe. 

; . E C R E . t o- 

.is As.. I*6i7-S. 

V I.STO: La necesidatí: de establecer tu, 
régimen legitima* q«e reguile' ¡as reía 
clones de. Estado- con el personal eí»i 
del risrao y que garantice- la estaai- 
lddaid! en' el 'emTMeo>:' y 
CONSIDERANDO-. 
Lo dictaminado por el' señor Procura- 
dor del Te- -oro d» la- Nación.,- 

í i I" ■* I SII'l-NTt 

ni la Nacidn A««tsris» 
Df.crktaí 

/tttwuri»' 1"' — Deróganse el. Estatuto e 
Personal Civil de la Adnidia-istuación EHi 
blica Nacional aprobado por decret«'-iey 
N^ 28;.1T2; el Escalafóni aprotoaid*) por ae 
creto Ní 1.428-73 y el rieer-eto-ley nrtiwe- 
u- 20.507. 

Art. 2^ — Mantienense con carácter ia.o 
visoi-io por el término ue un año, a con- 
tar de la fecha del présense decreto;, a.- 
denominaciones de la« categoi'ías, las si- 
tuaciones escalaíonarías y de revista, y tas 
remuneracioBies, asi'gnaieiioineSi bonificacio- 
nes- y cotniíeBBaiciionies qww- por todo con- 
cepto estawieían aaigjaadas al persona, 
en función- de lo- dispuesto- en- el decreto 
N*í 142873. Tales situaciones quedaran 
consolidadas defintitivamente al venci- 
miento def aludido plazo- si dentro dei 
lirismo n'o- hil'bieram' sldo : revisadas po? ei 
Ptider E^seuUivo. 

Art. 3* -• A partir de la fecha del pie- 
senté y en lo que rao resulten modiífca- 
das por este decreto, entran nuevamente 
en vigencia el Estatuto aprobad» por de- 
creto-ley N? 6666Í&7 (Ley N» 14.467) y sus 
disposiciones reglamentaitias-, con excep- 
ción del decreto N? 9530 58. ' 

Art. 4v — Los Ministros' del Poder Eje- 
cutivo. Sieeretattos de Estado y Cmiiellana- 
rltts dfe- israal iera-rcraía de !'*■ PnsstWeweia 



de la Naci*Ma>, el Trtbiiwail' de Cuentas d» 
la Nación, el ! Proei»&ctor d!eí Tesoro de I» 
Nación y autoridades con competencia pai- 
ra nombrar persona* et la aiSwiilteistracK»» 
cfescentralMWd*,. quaeda» faieuJJiados par» 
elieetuar deslguaeioaes. y prexaociones e» 
:as vacantes existentes o que en adelanW 
se produzcan en sns respectivas jurlsdl» 
orones hasta la categoría 21 inclusive. Ssfr* 
tas designaiei»n«s q^iedarto fiímes si n» 
fueren observada» pea- el Poden Ejecutlv» 
dentro ae ios cuarenta y cinco días hábi- 
les, computados desde 1» fechan Gte comu- 
nacación del nombramiento! a> la Secreta»» 
rid General de la Presidencia 'e la Na- 
ción. 

Las designaciones y preiiToeíoiles en ia» 
categorías 22. 2S y 2 1 * serán- reaíiaadas fK* 
- Poder Ejecutivo. 

Art. 5' El personal desig-wade con an- 
terioridad al p»esen¡tje decreto 1 que: no Hu- 
biese adquirido aiini i« estabilidad en «* 
cargo y ei que luere designado en el futí* 
re, adquirirá esta estábil**** al afto de "9 
nombramiento. 

Art. 6" L» Secreuarfi* General de l# 
Presidencia de la Nación formarA una eo> 
mísión con representarttes dsel ISsder Ejes- 
cutivo y de las asociaciones <wemlales i-e>» 
presentantivaü del personal Civil de 1* 
Nación que deberá pcopowei; al Poder Ej* 
cutivo las modíficaGliwies- .qu» se estimen 
.if;"esarias en el Estatuto del Personal Glí» 
.di ele Ja AdtMBttistrsiítió» PúMlca Nas!<*« 
n.'i) • De-i' eto-Ley 6688(5.7). 

Art, í- - Comuniqúese, publiquese, d«V 
=.- ,i la Dirección- Nacional del Registt» 
Oficial y archívese. 

CAMPORA. 
Ricardo Otero. 

José B. Geltaw*. 



FllULOS VALORES 

Emisión. 
D E C R E T O 

N'> 3 3 4 

Bs. A.s.. 25 6 73. 

V ISTK» 1» a««(wiaaeió« que le confíer» 
al Pted*i*' EüéetrWvo' Níieional el artíed» 
lo 33? de la Ley N? 11.672,- textí) susj- 
tituido por la llamada Ley N° 16.911: 3 
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CONSIDERANDO: 

Que por el articulo 11? de la llamada 
" Ley N" 17.579 se creó el Fondo Nacio- 
nal de Inversiones; 

Que para integrar e! "citado Fondo, e¡> 
propósito del Poder Ejecutivo Nacio- 
nal recurrir al ahorro Interno, ae 
acuerdo con las pautas financieras 
previstas para el año en curso; 
Que para ¡levar a cabo el fin Indicado 
y al propio tiempo dotar al mercado 
• de títulos públicos de nuevos valores 
se est'ma oportuno emitir una nueva 
serie de Bonos Nacionales para Obras 
Públicas; 

Por ello, y atento lo informado por eí 
Banco Central de la República Ar 
gentina en su carácter de Agente F: 
nanciero del Estado y Asesor Econó- 
mico y Financiero del Poder Ejecu- 
tivo Nacional. 

E'L I'M.Sl!>i:NTE 

te la Nación Argentina 
Decreta : 

Art. 1? — El Banco Central de la Repú- 
blica Argentina, en su carácter de Agente 
Financiero del Gobierno Nacional, previa 
inscripción por la Contaduría General de 
la Nación, procederá a emitir valores a* 
portador denominados "Bonos Naciona- 
les para Obras Públicas — Fondo Nacio- 
nal de Inversiones", 17a. Serie, por un im- 
porte de hasta trescientos treinta millo- 
nes de pesos valor nominal <$ vn 
330.000.000), con un interés del 20 o, o 
anual y por un plazo de tres años. 

Art. 2* — Fíjase el 27 de junio de 1973 
komo fecha de emisión del empréstito ci- 
tado en el artículo anterior. 

Art. 3' — La fecha de suscripción publi- 
ca será establecida por el Ministerio le 
Hacienda y Finanzas, que queda auton 
aado asimismo, para determinar el monto 
de la citada suscripción, así como el pre- 
cio de colocación y las demás caracterís- 
ticas y condiciones inherentes a la emi- 
sión y negociación de los títulos. 

La colocación se realizará ñor conducto 
del Banco Central de la República Argen- 
tina, quien en su carácter de Agente Fi- 
nanciero del Gobierno Nacional, queda 
autorizado para realizar las tareas prepa 
ratorias de la emisión. 

Art. 4» — La amortización de los Bo- 
nos se efectuará por sorteo a la par, en 
oinco servicios iguales, equivalentes cada 
uno al veinto por ciento (20 o¡o) del mon 
to emitido, en las fechas que a continua- 
eión se indican: 27 de junio de 1974. 27 
de diciembre de 1974, 27 de junio de 1B75 
37 de diciembre de 1975 y 27 de junio de 
M76. 

Los servicios de renta se abonarán se- 
mestralmente el 27 de junio y el 27 de di- 
ciembre de cada año. El primer venci- 
miento tendrá lugar el 27 de .liciembre de 
1973 y corresponderá al período compren- 
dido entre la fecha de emisión y el 26 
de dipiembre de 1973. 

El Gobierno Nacional se reserva el de 
íeoho de efectuar en cualquier momento 
el rescate anticipado de la totalidad . 
parte de estos Bonos, a su valor par más 
Intereses cc.ridos. 

Los servicios de renta y amortización se- 
rán atendidos por el Banco Central de la 
República Argentina, quien realizará 'os 
sorteos para cubrir el fondo amortizante. 
con las formalidades de práctica. 

Art. 5' — Los Bonos de la presente emi- 
sión, asi como su renta, estarán exentos 
de todo gravamen impositivo. 

Art. 6' — La Casa de Moneda de la Na- 
ción procederá a imprimir los Bonos cu- 
ya emisión se dispone por el presente De- 
creto, según la distribución y numeración 
«ue le indique el Banco Central de la Re 
pública Argentina, como también confec- 
cionará los respectivos registros numéri- 
cos. 

Asimismo, imprimirá láminas sin nu- 
merar en las cantidades y oportunidades 
que le indique el Banco Central de la Re- 
pública Argentina, destinadas a reempia- 
sar los Bonos perd'dos, robados o inutili- 
zados en los casos previstos por el Código 
de Comercio y previa numeración para 
sustituir a otros de la misma emisión y de 
distinto valor nominal, por importes equi- 
valentes. 

Mientras dure la impresión de las lámi- 
nas, el Banco Central de la República 
Argentina podrá extender certificados 
provisionales que serán canjeados opor- 
tunamente por los valores definitivos. 

Art. 7? — El Banco Central de la Repú- 
blica Argentina comunicará al Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, a la Contaduría 
General de la Nación y a las bolsas de 
comercio y mercados de valores del país. 
la distribución y numeración de las lámi- 
nas que entregue a la circulación. 

Art. 8' — Los casos de pérdida, robo ; 
Inutilización de los Bonos o cupones se- 
rán regidos por las disposiciones del Co 
digo de Comercio. 

Art. 9? — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se, a, la, Dirección Nacional del Registro 
Oficial y pase a la Contaduría Geuerai 
de la Nación a sus efectos. 
CAMPORA. 

losé B. Gribará. 



DESIGNACIONES 

Ministerio de Defensa, • 

Subsecretario de Defensa. 

DECRETO 

N» 3 3 5 

Bs. As. 25|7¡73 



V 



ISTO lo propuesto por el señor Mi- 
nistro Secretario de Estado en el De- 
partamento de Defensa, 

I- l 1 RESIDENTE 

di: i a Nación Argentina 
Decreta: 

Artículo 1" — Desígnase en e) Minis- 
terio de Defensa Subsecretario de De- 
fensa i»; señor Brigadier (R) D. Arturo 
Eduardc Pons Bedoya (M.I. 1.4a?. 536). 

Art. 2" — El presente Decrete séiá re- 
frendado por el Señor Ministro Secre- 
tario de Estado en el Departamento de 
Defensa . 

Art. 3* — Comuniqúese, publiqueí-e. dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

CAMPORA. 

Ángel F. Robledo. 



Secretaría General de la Presiden- 
cia de la Nación. 

Director General de Coordinación, 

DECRETO 
N<> 336 

Bs. As., 25|7|73 



V 



ISTO la necesidad imprescindible de 
cubrir cargos en la estructura orgá- 
nica de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación; 
Por ello, 

l'Y í'risiuente 

de la Nación Argentina 

Decreta: 

Articulo 1? — Nómbrase Director Ge- 
neral de Coordinación de la Secretaría 
General de la Presidencia de la dación. 
Categoría 24. al Doctor D. Osear Alberto 
Cogorno (M.I. 4.918.528). 

Art. 2» — Comuniqúese, publiques*, dé- 
se a la Dirección Nacional dei Registro 
Oficial y archívese 

CAMPORA. 

Esteban J. A. Rigui 



Secretaria General de la Presiden- 
cia de la Nación. 

Directora General de Asuntos 

Legales. 

DECRETO 

N» 3 37 

Bs. As., 25 6:73 



A 



TENTÓ a razones de servicio 

1'l Presidente 

de la Nación Argentina 

Decreta: 

Articulo V — Desígnase, a partir del 
cha 1? del corriente, Directora General 
de Asuntos Legales de la Subsecretaría 
Legal de la Secretaria General de Ja Pre- 
sidencia de la Nación, en la Categoría 
24, a la doctora Da. Esther Elsa Teresa 
Berasategui (L. C. N» 3.730.496). 

Art. 2« — E! gasto que demande el cum- 
plimiento del presente Decreto se impu- 
tará a: C. C. 226521 — 1.90 — 01 — 001 
-- 0.301 — 11 — lliO. 

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

CAMPORA. 

Esteban J. A. Righl. 



EDUCACIÓN 

Atribuciones de Interventores en 
Universidades Nacionales. 

DECRETO 

N? 3 4 9 

.Bs. As., 266J73. 

V 

V ISTO la intervención de las Univer- 
sidades Nacionales dispuestas por De- 
creto Nv 35 73; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde reglamentar la re 
asignación de funciones emergente* 
de la intervención . 



Por ello, y de conformidad con lo 
aconsejado por el señor Ministro de 
Cultura y Educación, 

l'i. Pul su 'Ente 

Di; la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1» — Los Interventores de ¡as 
Universidades Nacionales tendrán las 
atribuciones que la llamada Juey 17.24¿ y 
los respectivos Estatutos asignan al Rec- 
tor o Presidente y al Consejo Super'oi 
ajustándose al presente Decreto y a las 
directivas que se les impartan por el Mi- 
nisterio de Cultura y Educación. 

Art. Zi — Los Interventores dcbe.an 
designar Delegados en las Facultades y 
Departamentos y en los demás estableci- 
mientos y dependencias de su jurisdie 
ción. 

Art. 3^ -- Los Delegados d. signados poj 
los Interventores tendrán las atribuciones 
que la Ley y los Estatutos de las respec- 
tivas Universldaaes confieren a los De- 
canos de Facultades o Directores de De- 
partamentos y a ios correspondientes 
Consejos Académicos. Cuando se tratar^ 
de otros organismos o dependencias ten- 
drán las atribuciones que l»s asigne el In- 
terventor. 

Art. 4» — Las atribuciones de la Asam- 
blea Universitaria serán cocidas po: el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 5' — Las atribuciones del Concejo 
de Rectores de las Unm-rs dades Nacio- 
nales serán ejercidas por el Ministro de 
Cultura y Educación. 

Art. 6" ■- Ratilícanse los actos cumpli- 
dos hasta la fecha en concordancia con 
las disposiciones del presente Decreto. 

Art. 7? — El presente decreto será re- 
frendado por el señor Ministro Secretaiio 
de Estado en el Departamento de Cul- 
tura y Educación. 

Art. 8? — Comuniqúese, publíqi ese cíe- 
se a la Dirección Nacional del Reg.stro 
Oficial y archívese. 

CAMPORA. 

Jorge A. Taiana. 



DOCENTES 

No se computarán ciertas inasis- 
tencias. 

DECRETO 

N° 360 

Bs. As.. 27,6 73 



V 



ISTO la situación planteada con mo- 
tivo de las inasistencias en que ha 
incurrido el personal comprendido en 
el Estatuto del Docente los días 17, 
18, 25 y 26 de abril de 1973, en apoyo 
de reivindicaciones de carácter labo- 
ral, y atento a lo aconsejado por el 
señor Ministro de Cultura y Edu- 
cación, 



ÜL l'iaSIDENTE 

di: la Nación AB-CEntina 
Di.crf.ta: 

Artículo 1? — Autorízase al Ministerio 
de Cultura y Educación a no computar- 
las inasistencias en que hubiera incurrido 
los días 17, 18, 25 y 26 de abril de 1973, 
el personal comprendido en el Estatuto 
del Docente, con motivo del planteamien- 
to exteriorizado en apoye de reivindica- 
ciones de carácter laboral, 

Art. 2» -- El presente decreto será re- 
frendado por los señores Ministros Secre- 
tarios de Estado en los Departamentos 
de Cultura y Educación y de Hacienda 

y Finanzas. 

Art. 3' — Comuníciue,se, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

CAMPORA 

Jorge A. Taiana. 
José B. Gelbard. 



«ENUNCIAS 

DECRETO 

N? 4.710 

Bs. As-, 2i:5!73" 



V 



JSTO ;a renuncia presentada por el 
señor Decano de la Facultad de Agro- 
nomía y Veterinaria de Ja Univer- 
sidad Nacional del Nordeste, doctor 
Carlos Guillermo Mazzonelli y de 
conformidad con lo propuesto por el 
señor Ministro de Cultura y Educa- 
ción. 



I 1 PKi SI1ÍEN TF 

i>e u Nación Argentina 
Di t RE i A: 

Articulo 1* — Acéptase la renuncia 

presentada por el doctor Carlos Guiller- 
mo Mazeoneili, al cargo de Decano de 



la Facultad de Agronomía y Veterinaria 

de la Universidad Nacional dei Nordeste. 

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese dé» 

se a la Dirección Nacional del Rcgiouo 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 
Gustavo Mal«k. 

DECRETO 

N>> 4.71 J 

Bs, As., 21:5:73 



V 



ISTO la renuncia que al earge da 
Decano de la Facultad de C ene as 
Exactas y Naturales de la Ui.iveí si- 
dad de Buenos Aires presenta e¡ di c- 
tor Raúl A. Zatdini j de con ormí- 
dad con lo aconsejado por e ■< ñ.,f 
Ministro de Cultura y Educación. 

I'i Presidente 

de la Nación* Argentina 

Di ( reta: 

Artículo 1* — Acéptase la renunc a cua 
ai cargo de Decano de la Facultan ae 
Ciencias Exactas y Natura es de ia Un.- 
versidad de Buenos Aires, piesenta <M 
doctor Raúl A. Zartíini. 

Art. 2? — Comuniqúese, pubhcue.-e ú$- 
se a la Dirección Nacional del Rcaiaiio 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Gustavo .Ylalek. 



DECRETO 

N? 4.712 

Bs. As., 21 5 73 



V 



ISTO la renuncia presentada por °1 
señor Decano de la Racultaa ae in- 
geniería Química de la Ur.ivt i.-:a;id 
Nacional de: Litoral, ingenien An- 
drés Urbano Willy E'lena y cit ci-n- 
fornrdad con lo aconsejado peí el 
señor M'nistro de Cultura y edu- 
cación. 

I : i. Presidente 

de la Nación Argentina 

Di CRETA; 

Articulo 1* — Aceptar la renuncia pre- 
sentada por el ingeniero Andrés Urbano 
Willy Ellena, al caigo de Decanc de -a 
Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de, Litoral. 

Art. 2» — Comuniqúese, publíqu^ie rie- 
se a la Dirección Nacional del Reg.;-.uo 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 
Gustavo Malek. 

DECRETO * 

m 4.767 

Bs. As., 22¡573 



V 



ISTO la renuncia presentada poi el 
señor Decano de ia Facultad ae De- 
recho y Ciencias Sociales y Política» 
de la Universidad Nacional de: Nor- 
deste, doctor Carlos Maria V ingas 
Gómez, y de conformidad ron ío 
aconsejado por el señor Ministro de 
Cultura y Educación. 

lii Presidente 

de i. a Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo V — Acéptase la renuncia, qu* 
a¡ cargo de Decano de la Fac aliad de 
Derecho y Ciencias Sociales y Políticas 
de la Universidad Nacional de' Nordeste, 
presenta el doctor Carlos Maríf. Vanas 
Gómez. 

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese líe- 
se a la Dirección Nacional del Re¿i.strí 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Gustavo ¡Víale». 



DECRETO 
N? 4.768 

Bs. As-, 22¡5¡73 



V 



ISTO la renuncia presentada por el 
doctor Julio Enrique Cantón al car- 
go de Decano de la Facultad da 
Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo y de conformidad 
con lo aconsejado por ei señor Mi- 
nistro de Cultura y Educación. 

Ki Presidente 

de la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1* — Acéptase la renuncia que 
al cargo de Decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Na- 
cional de Cuyo, presenta el doctor Julio 
Enrique Cantón. 

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dé- i 
se a la Dirección Nacional del Registra 
Oficial y archívese. ' 

LANUSSE. 
Gastar* Malak, 
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SEGURIDAD* E HiGIENE 
EN EL TRABAJO 
■" Reglaméntase Ja Ley 19.587. 

DECRETO 

N? 4.160 
Bs. As., 10¡573 



V 



ÍSTO la Ley N* 39.SS7 y le prescrip 
te por su articule 11, y 
CONSIDERANDO" 

Que es necesario proceder en su con- 
secuencia dictando iaf normas reg.a- 
mentanas pertinentes a los efecto? de 
posibilitar su efectiva aplicación en 
todo el territorio de xa República, 
Que por resolución del Ministerio de 
Tranajo N» iW,T¿ de fecha 1* de no- 
Tiembre de 1972 fue creada ia Comi- 
sión Especial de Estudio v Elabora- 
ción de un anteproyecto de reglamen- 
tación, previsto en el articulo 11 de 
la Ley N? 19.587 la que actuó en 
jurisdicción de ese Departamento de 
Estado: 

Que la misma fue integrada por re- 
presentantes de entidades oficíale;-. 
gremiales y privadas, las que conta- 
ron con i» colaboración de Entidades 
Científicas. Técnicas, Norvnalisadoras. 
Cámaras Empresarias y Organismos 
Internacionales; 

Que conforme con su cometido ''elabo* 
ró dentre del plazo estipulado un 
proyecto de decrete reglamentario 
acorde con las determinaciones: de la 
ley y en función de sus reales posibi- 
lidades de aplicabilidad: 

Por ello. 
¿í Presidente 

DE IA NACIÓN ARGINTIN* 
Decretai 

Articula I* — Aprobar la reglamenta- 
ción de la Ley N* 19,581, que como anexo 
forma parte integrante del presente de- 
creto. 

Art. 2' — Derógase toda disposición que 
se oponga a las normas a que hace re- 
ferencia el artículo I*. 

Art. 3 ? — Comuniqúese, publíquese, dé- 
ce a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archives». 

LANTJSSE 
Rúbeas G San Sebastián 
Osear R. PuiEgróS- 
Eduardo F. Ate Loughlin. 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 
De los Establecimientos 

Artículo 1« — Todo establecimiento que 
le instale en el territorio de la Repúbli- 
ca o que amplíe o modifique sus instala- 
dones dará cumplimiento» a las normas 
se la ley N c 19.587 y de las reglamenta- 
ciones que en su consecuencia se dicten, 
a efectos de obtener la certificación res- 
pectiva, la cual será otorgada por la au- 
toridad competente. 

Art. 2? — Aquellos establecimientos en 
funcionamiento o en condiciones de fun- 
tionamiente deberán realisar la adecua- 
ción a las normas de la Ley N* 1&.581 y 
de las reglamentaciones que en su con- 
secuencia se dicten, dentre de los respec- 
tivos plazos que se establecen en la pre- 
sente reglamentación. 

Art. 3 p — Las firmas comerciales, socie- 
dades, empresas o personas de existencia 
visible o ideal que adquieran un estableci- 
miento en funcionamientc o, en condicio- 
nes de funeionar, asuenen todas las res- 
ponsabilidades y oblieacíemes corresprai- 
dientes a la Ley N» 1358? y sus reglamen- 
taciones. 

Art 4? -Las certificaciones yio docu- 
mentos técnicas oficiales que xa posea 
el «stablecimiento y que se adecúen a las 
exigencias reglamentarlas del presente, a 
juicio de la autoridad competente, con- 
servarán su validé? en ?os términos en 
que fueron otorgados. 

\rt 5' — A los efectos de esta regla- 
mentación el término "establecimiento 
designa todr lugar, se¡? explotación, cen- 
tro de trábalo o puesto de trabaje desti- 
nado a la realización o donde se real cen 
tareas de cualquier índole o naturaleza 
f:»n la presencia peroviaente. circunstan- 
cial, transitoria o aventual de personas 

B Art!' 6? - A los fines de la obtención 
del certifica do, a que se refiere : el articu- 
lo i", los establecimientos deberán ges- 
bviw ante la autoridad de aplicación, 
orientando una documentación due ye- 
vestirá el carácter de declaración Jurada. 
según modelo que facilitará el Ministerio 

dC «Jt' ; T- \ los fines. <3e la aplicación de 
la presentí, ei Ministerio de Trábale na- 
WHfevy» un Reairtro en « que deberán 
inscribirse t^'o» 'Qs estabieclmientos. m- 
SoíSrc se hará sobre la base de la 
cocumenución de; \r.exe I y se le agre 
.,,,.«„ ¡ a , íueesiva* «e'.ualisaeiones que 
ctH¿"rnm* :.* autor-i- '*" Registro. 

Art 8 c .. ¡,„ s Nrrt»»* Técnicas mv* 
r |o^ r ' t it". ü" Segur*** Vetadas c a dio 
tarse por el Instituí» Ai'&entinc de Ra- 



clonalisación de Materiales vinculadas con 

¡a Ley N* íáS*», 'tutearan. *l presente 
"", serete Reglamentario 

fci aquellos casos en que' no hubiere 
normas, la fabricación y ensaye respon- 
derá a norma internacicnal o a especifi- 
caciones propias, hasta el dictado de la 
norma respectiva. 

Art 9- — Facúltase a la Autoridad Na- 
cional de aplicación a incorporar a ia 
presente reglamentación los. textos de tas 
recomendaciones de la Organización In- 
ternacional del Trabaje j de ia Organi- 
zación Mundial de ¿a Salud que fuere 
conveniente utilizar y que completen tos 
objetivos de la Ley N* 19.58?. 



TITULO II 

DE LAS PRES1 ACIONES 

DE MEDICINA DEi TRABAJO V DE 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

CAPITULO 2 

De los serrinas 

Art. 10. — A los efeeios del cumplimien- 
to del articulo 5». inciso a) de la Ley 
N* 19.58?, los establecimientos concreta- 
rán las correspondientes prestaciones so- 
bre Medicina del Tranajo, Seguridao e 
Higiene, mediante la siguiente estructura 
orgánica y funciona ¡: Servicio de Medi- 
cina del Trabajo — Servicio de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo Las prestaciones 
ordenadas por la ley deoeran ser realisa- 
das por dichos organismos, bajo la res- 
ponsabilidad de un especializado en Me- 
dicina del Trabajo jj un eapeclallzade en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 
acuerdo al detalle que se fija en esta Re- 
glamentación. 

Los objetivos fundamentales de los Ser- 
vicios citados serán en sus respectivas 
áreas, prevenir todo daño que pudiera 
causarse a la vida y a la salud de los tra- 
bajadores: por las condiciones de su tra- 
bajo y protegerlos en su actividad y am- 
biente contra los riesgos resultantes de_ ios 
agentes nocivos para su salud. Estos ¡Ser- 
vicios deberán actuar en coordinador- y 
tendrán relación de dependencia jeráreui- 
ca en el establecimiento con el máximo 
nivel actuante del mismo 

Art. 11. — Los establecimientos podren 
efectuar las prestaciones de la Ley nú- 
mero 19.587 v su reglamentación, median- 
te la ubicación de los Servicios en unida- 
des separada f o en una sola unidad es- 
tructural, dentro del establecimiento, man 
teniendo en todos los casos las funcio- 
nes específicas perfectamente deslindadas, 
y cada área a cargo del respectivo espe- 
cializado responsable. 

En los casos de contar con una sola 
unidad, el responsable del servicio de Me- 
dicina del Trabajo, actuará como coordi- 
nador de la unidad ante el máximo nivel 
jerárquico actuante en el establecimiento, 
manteniéndose para cada área, dentre de 
la unidad, las obligaciones establecidas 
para lo* servicios en esta reglamentación. 
Art 12. — Todo establecimiento en 
donde trabajen 150 o más trabajadores 
con exclusión de tareas administrativas e 
incluyendo aquéllas de carácter adminis- 
trativo realiaadas en ambientes de pro- 
ducción, deberá contar con los servicios 
especificados por el Artículo 10. con ca- 
rácter de internos, ubicados dentro del 
área del estableeiroeinto, los. que respon- 
derán a las condiciones que se estable- 
cen en el presente. 

Art. 13. — La autoridad respectiva, com- 
petente, podrá determinar en base a ra- 
zones de riesgo, peligrosidad y/U anas 
situaciones emergentes» la obligatoriedad 
de la ubicación dentro de» establecimien- 
to, de los referidos servicios, internos, sin 
tener en cuenta la cantidad de personas 
afectadas, y para cualquier nuaiero me- 
nor de trabajadores cuando las condicio- 
nes y circunstancias, asi lo determinen. 

Art. H. — Todo establecimiento con un 
número total de trabajadores permanen- 
tes inferior a 150 deberá contar con los 
Servicios especificados en ei Articulo 10, 



de carácter externo, ubicados fuera de su 
área, o interno, a voluntad deí empleador, 
los que deberán cumplir con todos los re- 
quisitos estipulados por la Ley y este Re- 
glamento. 

Art. 15. — Todo empleador que ocupa 
trabajadores transitorios, cualquiera que 
sea su número y la duración de la rela- 
ción de dependencia, deberá cumpdr con 
lo determinado en el articulo anterior. 
Art. 16. — Los establecimientos que 
cuenten con un personal menor á 150 tra- 
bajadores, que no entren dentro de los 
establecidos por el Artículo. 13, en cuanto 
a peligrosidad o riesgo, pertenecen tes a 
distintas firmas, y que se encuentren ubi- 
cados en una misma zona operativa, po- 
drán asociarse previa solicitud a la auto- 
ridad competente y. aprobación de ta mis- 
ma, para crear ios Servicios establee dos 
por el artículo 10 con carácter de comu- 
nes central'isados. mencionados en el ar- 
ticulo anterior. 

Art. Tí. — Las Servicios comunes cen- 
tralizados, deberán contar con personal, 
profesional y auxiliar, proporcional al nu- 
mero total de los trabajadores de todos 
los establecimientos asoc ados a estos, fi- 
nes de acuerdo a lo establecido en los 
artí'eu'os 26 y 50 debiendo cumplir todas 
las prescripciones de este ReglanMUt© 



asignadas a los Servksios, de Empresa, ce» 

respecto a ios establecimientos 'asociados. 
Art. 18. — Los empleados podra» diri- 
girse a la autoridad competente cuando 
deban contratar personal profesional res- 
ponsable dei cumplimente técnico de la 
Ley N? 19.587. quien de acuerdo a sus 
registros facilitará informes de todos los 
profesionales correspondientes a la zona 
en donde se encuentre ubicado el esta- 
blecimiento solicitante. 

Art. 19. — La autoridad competente 
dispondrá de un Registro de ios profesio- 
nales para los Servicios que en virtud de 
esta Reglamentación se crean, en la cual 
deberán inscribirse obligatoriamente los 
citados profesionales. 

Art. 20. — El reemplazo del personal 
profesional por licencia, renuncia, despi- 
da asi como cualquier otra variante de 
la información que figure en la ficha del 
establecimiento en el registro correspon- 
diente del Ministerio de Trabaje y en el 
Ministerio de Bienestar Social, deberán 
ser comunicados de inmediato a la auto- 
ridad competente. 

CAPITULO 3 
Del Servicio de Medicina del Trabajo 
Art. 21. — Bl Servicio ce Medicina del 
Traba io creado per ek Articulo 1Q tiene, 
como objetivos especificas fundamentales, 
ademas de ios comunes a éi y al Servi- 
cio de Seguridad e Higiene en el Traba- 
jo, promover y mantener el mas alto 
nivel de o enestar socio -psicosomático de 
ios trabajadores cualquiera sea su traba- 
jo, y colocar y mantener al trabajador 
en un empleo que convenga a sus apti- 
tudes fisiológicas y psicológicas adaptan- 
do el trabajo al hombre y éste a su 
trabajo. 

Art. 22. — Las Junciones del Servicio 
de Medicina del Trabajo serán de carác- 
ter preventivo a ios efectos del cumpli- 
miento de la presente reglamentación, 
sin perjucio de la prestación asistencial 
temprana, con carácter profiláctico, de 
las enfermedades iniciadas durante él 
trabajo, y de las emergencias médicas 
ocurridas en el establecimiento, oemci- 
áentes con su horario de actuación, ce- 
sando tal responsabilidad al hacerse car- 
eo el Servic'o Asis'cncial que correspon- 
da. 

Art. 23. — Los Servicios de Medicina 
del Trabajo, internos o externos, debe- 
rán estar dirigido* por un profesiona» en 
Medicina que deberá poseer titula nacia- 
aal de Médico de Fábricas,, del Trabajo, 
u otro similar, los cuale*- deberán estar 
registrados en el Ministerio de Bienestar 
Social - Subsecretaría de Salud Púbiica. 
Aquel. os médicos que a la feoha del pre- 
sente Decreto estuvieren prestando servi- 
cios consideraoos como de la Ley N* 19.587 
y su Reglamentación, su* titulo habili- 
tante, tendrán un único y último plazo 
de 180 días para su inscripción en el 
Registro Nacional de Profesionales de la 
Ley N" 19.587, con carácter provisorio, 
durante el lapso de 5 años, lapso en el 
cual deberán reaüísar los estudios que 
figuran en el articulo presente. 

Art. 24. — Los profesionales que diri- 
jan los servicios de Medicina del Traba- 
jo internos o externos, serán responsa- 
bles de su actuación profesional ante 
ia autoridad de competencia, de. cum- 
plimiento de las obligaciones que surgen 
de la Ley N? 19.587 y de su reglamen- 
tación, no excluyendo tal responsabilidad 
la que corresponda legalmente a ¡as per- 
sonas físicas o ideales, propietarias del 
establecimiento. 

Art. 25. — El Ministerio de Bienestar 
Sociai — Subsecretaría de. Saiud Pública 
organizará y mantendrá actualizado un 
Registro Nacional de Profesionales en 
Medicina del Trabajo de la Ley N* 19.587. 
en el que deberán inscribirse los respon- 
sables técnicos de los Servicios de Me- 
dicina del Trabajo actuantes en todc. el 
país. Sin este requisita no podrán ejer- 
cer su profesión en los establecimientos 
o en Servicios externos, en actividades 
relacionadas con la presente Reglamen- 
tación. 

Art. 26. — A los efectos 'de la presen- 
te Reglamentación se definen: 
a) Servicio de Medicina del Trabajo 
Interno, Es aquél, integrado, en la 
estructura deí establecimiento, que 
depende de ella, ubicado dentro del 
establecimiento, que está a cargo de 
un médico del Trabajo y tiene ca- 
pacidad operativa suficiente en equi- 
pos y personai para atender las res- 
ponsabilidades que la presente Re- 
glamentación le asigna. Este Servi- 
cio podrá extender su radio de res- 
ponsabilidad a todos los, ceatros de 
trabajo dependientes de un mismo 
establecimiento co» menos de 158 
trabajadores, a los efectos de sus 
funciones méd co-presentivas, 
i 'Serv'cios de Medicina del Trabaje 
Externos. Es aquél en que se subro- 
ga la responsabilidad técnica esta- 
blecida por la Ley N? 19.587 y su 
reglamentación, para prestar el Ser- 
vicio Médico a ios establecimientos. 
con capacidad, operativa suficiente 
en profesionales instalaciones, per- 
nal auxilar y tode otro personal ne- 
cesario para atend.T las responsa- 
bilidades cantraídas. 



a 4. 
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El Servio* *e üiwrlea» «el IrefcaJ» 

puede atr rjeeatodo en forma untoer- 
sonal, por un médico del trabajo. 
c) Médico del Trabajo, ES el profesio- 
nal que cuenta con especiallzacióa 
en Medicina del Trabajo, obtenida 
mediante la aprobación de cursos de 
post-grado que se realicen en uni- 
versidades nacionales, provinciales O 
privadas, colegios médico» y/o enti- 
dades científicas, reconocidas por la 
autoridad competente; 
á) Servicios Complementarios, son 
aquéllos, internas o externos, desti- 
nados a proporcional apoyo técnico 
en prestaciones especlalieadas ? que 
actúan en estoecha colaboración y 
coordinación con el Servicio de Me- 
dicina del Trabajo, bajo su respon- 
sabilidad y supervisión; 
el Del Control de Ausencias por Enfer- 
medad. Es aquél que está a cargo de 
uno o más profesionales médicos 
afectados exclusivamente al control 
de ausencias por enfermedad, opta. 
tivamente designado por el estable- 
cimiento. 
Art. 2.7. — Los. Servicios de Medicina 
del Trabajo Internos deberán cumplir lo» 
siguientes requisitos mínimos en: 
a) Equipamiento: 

a . 1 . Muebles metálicos e instrumen- 
tal de Uso corriente par» con- 
sultorios médicos y para Medi. 
ciña del Trabajo, acordes con 
las proscripciones de este Bo- 
glamento: 
' Armario /& fichero para archi- 
vos, provistos de cerraduras, j 
todos tos elementos de oficina 
(papelería, máquinas de essrl. 
bir. etc.) necesarios. 
a. 3. Botiquín completo para prime- 
ros auxilios adecuado a los ries- 
gos del estaweeimionto, 
Bjtiqum d* específicos adecua- 
dos al tratamiento ambulatorio 
temprano de las enfermedades 
más comunes en los ambientes 
de trabajo 

Los establecimientos deberán 
proporcionar al Servicio de Me- 
dicina del Trabajo todos lo» 
elementos: mencionados en la» 
puntos a.i al a. 4. y además 
ias facilidades de comunicacio- 
nes que éstos necesiten j»ra «i 
desempeño de sus tareas. 
. Lo& estaciecimlentoa deberán 
prestar su colaboración a fin ae 
que los Inspectores d* la Auto- 
ridad Competente puedan rari- 
ficar sin demora loa dates do- 
clarados. Las davea de los con- 
sultorios y de ios ficheros de- 
ben encontrarse, en ausencia 
del médico responsable, en po- 
dev de persona» debidamente 
autorigadaa. las cuales, por este 
motivo, están obligadas a guar- 
dar el seeretc profesional co- 
rrespondiente. 
b> Del persona) actuante. Los médicos 
del Trabajo que actúen en los res- 
pectivos Servicios deberán cumplir 
las siguienttvs wOiaaciones minirvas. 
a saber: 

b.l. inscribirse en ei Registro habi- 
litado para tal finalidad en eí 
Ministerio de Bienestar Social, 
según se detalla en el art*. 26 do 
la presente Reglamentación 
Confeccionar y mantene» ac- 
tualizado un iegajo médteo de 
cada trahajador, según modelo 
que facilitará el Ministerio, de 
Bienestar Social. 
Registrar en libro foliado, que 
será rubricado por la Autoridad 
competente los siguientes da- 
tos: 

Ení ermedattet frote alónales: 
Cuando se detecte o se estable»- 
ca presuntivament» en un «sa- 
men de ingreso o en salud una 
enfermedad profesional, consig- 
nando: nombre y apellido com- 
pletos, documento de identidad, 
adad, domiciliOi ©fiólo u acuña- 
ción, antía*ied:ad en el tratado, 
cuando corresponda, diagnósti- 
co, lugar de tratamiento 9 *m^ 
tamiento iasSiuiidQ. s aoüfiea- 
ción al in'c rosado. S« indicará, 
además, si el postulante ingre- 
so o no a trabajar, cuandv te 
trate de exá menea de ingreso, y 
antigüedad en el empleo, nú- 
mero de legajo jf cambios de 
puestos d« trabajo dentro del 
establecimiento, cuando el ha- 
llazgo surja df exámenes pos- 
teriores. 

Accidentes del Trabajo: Indi- 
cando nombre, documente de 
identidad, domicilio, oficie u 
ocupación, antigüedad en el em- 
pleo, y número de legajo de te- 
do trabajador que concurra al 
Servicio como consecuencia de 
un accidente que motive que él 
o los que lo sufran no pueda 
presentarse a trabajar en el tur- 
no inmediato posterior «ue le 
corresponda Cuando el acci- 
dente ne revista estas carac- 
terísticas spí á asentado en el le- 
gaje médieo Individual. 
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M. Realizar estudio hlglénlco-pre- 
ventivo, y risitas a la totalidad 
de los lugares de trabajo del 
establecimiento. 

b.5. Efectuar, directamente o bajo 
su supervisión, los exámenes 
médicos de ingreso y demás 
exámenes en salud, según co- 
rresponda a todo el personal del 
establecimiento 

b.6. Efectuar, personalmente, ios 
exámenes de retorno al traba- 
jo, después de la ausencia pro- 
vocada por patología. 

b.7. Efectuar, directamente o balo 
su supervisión, examen clínico 
a la totalidad de los trabaja- 
dores del establecimiento, por 
lo menos una vez cada dos anos 
y anualmente a los menores de 
20 años y mayores de 45 años. 

b.8. Efectuar personalmente recono- 
cimientos semestrales y en pe- 
riodos menores a su juicio, del 
personal afectado a tareas con 
riesgo de toxicidad, peligrosidad 
o penosas, y de los disminuidos 
en readaptación. 

b.9. Realizar campañas de educación 
sanitaria, socorrismo y de va- 
cunación. 

b.10. Realizar estudios de evaluación 
sobre ausentismo por causa mé- 
dica para mejor orientación del 
programa médico del estableci- 
miento, 
b.ll. Efectuar ancuentas y análisis 
sobre los accidentes acontecidos, 
en coordinación con el Servicio 
de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
b.12. Efectuar seguimiento médico de 
los accidentados y de los afec- 
tados* por enfermedades profe- 
sionales. 
13.b. Asistir a las reuniones del Co- 
mité de Higiene y Seguridad 
cuando éste se constituya. 
b.14. Asistir a reuniones con la di- 
rección del establecimiento o 
contra otros sectores del mis- 
mo, de donde surgiere un bene- 
ficio para el mejor funciona- 
miento del Servicio de Medicina 
del Trabajo. 
b.15. Efectuar auditoria médica y 
memoria de actividades para 
elevar, en caso de que así se 
requiera, a la Autoridad Com- 
petente. 
b.16. Llevar las estadísticas médicas 
relacionadas específicamente con 
sus tareas, 
e) Afectación de horas-médico. A los 
efectos de cumplimentar lo ea- 
blecido en la presente reglamenta- 
ción, los Servicios de Medicina del 
Trabajo Internos, deberán disponer 
como mínimo, de las siguientes ho- 
ras-médico por día de acuerdo al si- 
guiente detalle. 
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Cantidad 
de 

operarios 
150 - 250 
251- 400 
401 - 500 
501- 650 
651 - 799 
800 - 1.000 



Horas 

médico 

diarias 

3 

4 

5 

6 

7 

9 



A partir de 1.000 operarios y cada 
400 operarios en más, se agregara 
una (1) hora médico. 
d) Del Personal Auxiliar. Los Servicios 
Médicos Internos deberán contar, co- 
mo mínimo, con una enfermeralo con 
diploma o con titulo habilitante re- 
conocido por la Autoridad Compe- 
tente, por la totalidad de cada tur- 
no de trabajo que en el estableci- 
miento se cumpla cuando en cada 
uno de ellos el número de trabaja- 
dores exceda de 50 (cincuenta), ex- 
cepto cuando la peligrosidad de las 
tareas con un número menor lo jus- 
tifique. Dicho personal de enferme- 
ras |os no podrán reemplazar a los 
médicos Serán sus colaboradores y 
tendrán las siguientes funciones bá- 
sicas, a los efectos de la presente 
Reglamentación. 

d.l. Actuar en primeros auxilios y 
prescripciones médicas bajo su- 
pervisión de médico. 
d.2. Asistir al médico en sus tareas 

habituales. 
d.3. Actuar en tareas de promoción 
de salud, educación sanitaria. 
d.4. Realizar tareas de archivo y 
mantenimiento de la documen- 
tación médica. 
d.5. Acompañar y asegurar la re- 
cepción del enfermo o acciden- 
tado de urgencia. 
d.6. Estará obligado a mantener el 
secreto profesional. 
Art. 28. — Los Servicios de Medicina del 
Trabajo externos deberán dar cumpli- 
mento al programa de actividades pre- 
Jentivas estipuladas para los Servicios de 
Medicina del Trabajo Internos y cumpli- 
mentar los siguientes requisitos mínimos: 
a. Deberán estar Inscriptos en el Re- 
gistro habilitado para tal fin en el 
Ministerio de Bienestar Social - Sub- 
secretaría de Salud Pública. 



b. Deberá contar con médicos del Tra- 
bajo y enfermeraslos en la misma 
cantidaó mínima que se establece 
para los servicios en el estableci- 
miento. 

c. Sus oficinas y consultorios cumpli- 
rán con las condiciones mínimas exi- 
gidas a los Servicios de Medicina del 
Trabajo de establecimiento. 
Cuando los Servic.os médicos exter- 
nos presten ademas servicios asis- 
tenciales, deberán dar cumplimiento 
a los siguientes requisitos mínimos 
La distancia máxima a que puede 
estar instalado un Servicio de Me- 
dicina del Trabajo externo, de :os 
establecimientos atendidos, para 
atención de emergencias, debe ser tal 
que, por la mejor carretera, camino 
o calle disponible de puerta a puer- 
ta, este trayecto no insuma un lap- 
so mayor de 30 minutos. 

Bl Servicio de Medicina del Traba ki 
externo deberá contar durante las 24 
horas del día en que haya actividad 
en los establecimientos cubiertos, con 
un automotor en buenas condiciones 
de uso para desplazarse entre los es- 
tablecimientos servidos y eventual- 
mente transporta: un paciente. 
El Servicio de Medicina del Trabajo 
externo deberá coatar con medios 
permanentes de comunicación con 
los establecimientos atendidos. 
Art. 29. — Los exámenes en salud, para 
los fines de la presente Reglamentación, 
serán los siguientes: de ingreso, de adap- 
tación, periódicos, previos a una transfe- 
rencia de actividad, posteriores a una au- 
sencia prolongada, y previos al retiro del 
establecimiento. 

Art. 30. — El examen médico de ingreso 
tendrá como propósito, asegurar que el 
postulante a un empleo reúna las condi- 
ciones psico-físicas que su trabajo reque- 
rirá; que no será causa, de perjuicio para 
su salud o la ajena; que no existan pre- 
disposiciones o diátesis que puedan agra- 
varse en una tarea determinada; no ten- 
drá una finalidad de restringir o selec- 
cionar, sino más bien de orientar al tra- 
bajador hacia tareas acordes a sus apti- 
tudes. 

El examen médico de ingreso se ajusta- 
rá a las siguientes Bermas mínimas: 

a. Examen clínico completo que se asen- 
tará en una ficha de acuerdo al mo- 
delo, según Anexo II, y que integra- 
rá el legajo médico del empleado. 

b. Radiografía panorámica de tórax en 
placa de 35 x 43 cm o 70 x 70 mm, 
con identificación de la placa me- 
diante tipos de plomo que reproduz- 
can el número de documento de iden 
tidad de) examinado. 

c. Intradermorreacción de Mantoux 
inoculando tuberculina purificada 
(PPD 2 UT) con jeringa descarta- 
ble. Estos elementos, PPD y jeringas, 
serán provistos con cargo por el Mi- 
nisterio de Bienestar Social - Sub- 
secretaría de Salud Pública, si asi 
se solicitare. La inoculación se hará 
en el tercio superior del borde exte- 
rior del antebrazo izquierdo, con lec- 
tura a las 72 horas estableciéndose 
el tamafic de la pápula o infiltración 
en milímetros en el diámetro trans- 
versal en relación al eje longitudinal 
del brazo. 

d. Exámenes de laboratorio que com- 
prenderán, como mínimo, análisis 
completo de orina, eritrosedimenta- 
clón, una reacción para descartar sí- 
filis, elegido de acuerdo al criterio 
del médico responsable del Servicio, 
reacción de Machado-Guerrelro y, 
en las Industrias de la carne, reac- 
ción de Huddleson o similar, también 
a criteric del médico responsable. 

e. Exámenes o investigaciones especia- 
les que se requieran de acuerdo al 
siguiente detalle 

e.l. Empleo del Berilio y sus com- 
puestos: valoración adecuada de 
afecciones inflamatorias conjun- 
tlvales, cutáneas y respiratorias. 

c.2. Empleo del cromo y sus com- 
puestos: valoración adecuada de 
afecciones cutáneas y mucosas. 

e.3. Empleo del plomo y sus com- 
puestos: determinación de al- 
buminuria y porfirlnurla, valo- 
ración de afecciones hepáticas 
y renales, neuritis, perturbacio- 
nes sanguíneas e hipertensión 
En el caso de que el ingresan- 
te haya desempeñado tareas con 
plomo en 103 tres meses previos 
al examen de ingreso, se agre- 
garán los exámenes Indicados 
en el examen periódico. 

t .4 Empleo del benceno; y sus ho- 
mólogos, hevnograma completo 
con recuento de plaquetas. Va- 
loración de fragilidad capilar y 
tendencias hemorragíparas. 

t.5. Empleo dei fósforo blanco: va- 
loración adecuada del estado de 
los dientes y encías. 

i 6 Empleo de derivados de hidro- 
carburos aromáticos nitrados. 
aminados, fenoles o halógenos: 
Hemograma completo. 

e.7. Empleo de sulfuro de carbono: 
valoración adecuada del sistema 
nervioso centra! y periférico. 



e.S. Empleo de sustancias pulveru- 
lentas: valoración adecuada del 
estadio del aparato respiratorio. 

e.9. Emplee de aire comprimido en 
herramientas manuales (trépa- 
nos, martillos neumáticos), tras- 
tornos circulatorios periféricos, 
afecciones reumáticas, articula- 
res o neuríticas. 

e.10. Trabajos en hiperpresión baro- 
métrica; valoración adecuada 
del alcoholismo crónico, obesi- 
dad, obstrucción de vías respi- 
ratorias superiores, sinusitis. 

e.ll. Empleo de radiación ionizantes: 
análisis completos de sangre y 
orina. 

e.12. Conductores de automotores in- 
ternos del estabtecim'ento, de 
grúas, de ciertas transportado- 
ras, personal expuesto a condi- 
ciones higrotérmicas considera. 
das "soportables" según Artícu- 
lo 93, o que opere maquinarias 
que puedan significar riesgos 
para sí, terceros yio instalacio- 
nes: examen de vista, oído, apa- 
rato cardiovascular, coordina- 
ción neuromotora. valorando la 
existencia de afecciones (diabe- 
tes, epilepsia, tendencia a hipo- 
tensión) o traían-rentos que al- 
teren estas funciones; 

e.13. Expuestos a ruidos de intensi- 
dad de 90 o más decibeles A: 
audiometría. A este detalle po- 
drá agregar la autoridad de 
aplicación cualquier otra deter- 
minación que aconseje el per- 
feccionamiento de los conoci- 
mientos de la Medicina del 
Trabajo, de la Higiene y de la 
Seguridad Industrial, mediante 
resolución que quedará incor- 
porada a las disposiciones de 
este decreto; 

e.14. Trabajadores de altura, electro- 
encefalograma, pruebas neuro- 
logías de equilibrio yo vesti- 
bulares. 

f ) Evaluación de las condiciones pe:co- 
fisicas del trabajador examinado y 
relación de los mismos con la tarea 
que va a cumplir; 

g) El examen médico de Ingreso se 
efectuará a todo el personal que in- 
grese en forma permanente o tran- 
sitoria. 

Art. 31. — El Servicio de Medicina del 
Trabajo del establecimiento informará al 
Ministerio de Bienestar Social - Subse- 
cretaría de Salud Pública sobre ios ha- 
llazgos patológicos que se obtuvieren en 
ios exámenes en salud que exige la Ley 
N? 19.587 y sus reglamentaciones, y que 
disminuyan en forma permanente las ap- 
titudes psicofisicas de los examinados La 
Subsecretaría de Salud Pública organiza- 
rá y mantendrá organizado el Registro 
Nacional de Salud, donde se archivarán 
los datos patológicos del «amen preocu- 
pacional; los correspondientes a los ha- 
llazgos patológicos que suijan de exáme- 
nes periódicos o los efectuados como con- 
secuencia de accidentes de trabajo o en- 
fermedades profesionales; configurando 
así un seguimiento de la salud del tra- 
bajador en sus migraciones laborales den- 
tro del pais y aún en sus cambios de 
actividad laboral en su zona de residen- 
cia. En los casos en que la incapacidad 
del examinado le encuadre en alguno de 
lo beneficios de las leyes previslonales 
vigentes, la Subsecretaría de Salud Pú- 
blica iniciará de oficio el trámite previ- 
sional. En caso de duda sobre la iniorma- 
ción, la Subsecretaría de Salud Pública 
podrá someter a examen psicofisieo del 
trabajador. 

Art. 32. — El Servicio Médico reservará 
el diagnóstico de las enfermedades que 
pudiera padecer el postulante o que pu- 
dieren agravarse con las tareas propues- 
tas y sólo emitirá el dictamen de apto 
o no apto en relación a! profesiograma 
confeccionado. 

Art. 33. — El Servicio Médico conside- 
rará inapto a todo postulante que se en- 
contrare en las siguientes condiciones: 

a) Padecer enfermedad o secuela que 
pudiera agravarse con las tareas pro- 
puestas; 

b) Poseer características psicofísicas 
que por las tareas propuestas pudie- 
ran alterar su salud o le colocaren 
en situación de riesgo de accidente 
o enfermedad; 

c) Encontrarse en situación de requerir 
tratamiento que no pueda cumplirse 
con las tareas propuestas o sus cir- 
cunstancias socioamblentales; 

d) Existencia de inadecuación psíquica 
o física para la protección de su 
salud con los medios de seguridad 
dispuestos por el Servicio de Segu- 
ridad e Higiene; 

e) Existencia de condiciones psicofísi- 
cas que aumenten los riesgos de los 
otros trabajadores o de los bienes 
propios o ajenos. 

Art. 34. — Los controles médicos serán 
más frecuentes en ios s'guientes casos: 

1. Los trabajadores de tareas en las 
cuales se realicen esfuerzos físicos, 
constantes o súbitos, frecuentes, se- 
rán remitidos a exámenes médicos 
semestrales. 



2. Empleo de arsénico y sus componen- 
tes: exámenes semestrales, con eva« 
luaclón adecuada de polieuriüs; tras- 
tornos gastrointestinales; afecciones 
de la piel (ulceraciones de las ma- 
nos, de las nalgas, o del escroto; 
hlperqueratosis de las maros o da 
las plantas de los pies, melanoder- 
mias) ulcerac ones del tabique na- 
sal, conjuntivitis. 

3. Empleo de berilio y sus con puestos: 
exámenes .semestrales y contra; men- 
sual del peso corporal. 

4. Empleo del cromo y sus con: puestos: 
evaluación adecuada de afecciones 
nasofaríngeas, en exámenes semes- 
trales, examen mensual de mucosa 
nasal. 

5. Empleo de flúor y sus compuestos: 
evaluación adecuada de afecciones 
de piel en exámenes semestrales. Ra- 
diografías de pelvis y columna lum- 
bar cada dos años para investigar 
la aparición de osteoescleroí ,'s 

6. Empleo de plomo y sus compuestos: 
examen clínico y de laboratorio al 
mes y a los tres meses del ingreso 
y ulteriormente exámenes semestra- 
les. Determinación, en cada examen, 
de la plombemia o dosaje de ácido 
delta-amino-levulínico, o d? aeHa- 
amino-levulínico deshidratasa, inves- 
tigación de álbum nuria, p:omburia 
y porfirinuria. 

7. Emp eo de manganeso y su<, com- 
puestos: exámenes semestrales valo- 
rando los signos incipientes de tras- 
tornos del sistema nervioso central 
(por ejemplo: buscar la s.parición 
de una perturbación en la iwcriiura 
haciendo escribir en cada examen 
la misma frase comparando así las 
distintas grafías). 

8. Empleo del mercurio, sus amalga- 
mas y sus compuestos: exámenes se- 
mestrales con especial deten miento 
dei estado de la mucosa gingival, 
temblores intencionales o espontá- 
neos. 

Deteiminación de mercurio tn orina. 

9. Empleo del fósforo y sus compues- 
tos: exámenes semestrales; cu la ¡a- 
bricación y utilización de les forfa- 
tos orgánicos conviene determinar 
el índice de colestermasa en la san- 
gre y de investigación de metaboli- 
tos en la orina (por ejemplo: em. 
pleo del paratión). 

10. Empleo del benceno y sus humólo, 
gos: exámenes semestrales con re. 
cuento globular y fórmula sanguí- 
nea (explorando anemias j¡ü neu- 
tropenias), determinación dsl tic- ra- 
po de sangrías valorando camo se. 
nal de alarma un tiempo super or 
a ios cinco (5) minutos y po'icjo- 
bulia que no pueda atribuirse a otra 
etiología. 

11. Empleo de derivados nitro y ami- 
no de los hidrocarburos arómateos 
y sus derivados fenoles y halógenos: 
exámenes semestrales con análisis 
de sangre (anemias polic:;-omasia, 
normoblastos. metnhemoglobina y 
cuerpos de Heinz) y examen de ori- 
na (urobilina, metabolitos $ glóbu- 
los rojos). 

12. Empleo de] sulfuro de carbono: exá- 
menes semestrales, con valoración 
adecuada ele trastornos de los siste- 
mas nervioso central y periférict y 
agudeza visual 

13. Empleo de los derivados halógenos 
y derivados hidrocarburos c la se- 
rie alifática: exámenes semestre ¡es. 

14. Empleo de sustancias pulverulentas 
de cualquier origen: exámenes se- 
mestrales con radiografías torácicas. 

15. Empleo de sustancias carcinogéni- 
cas: exámenes semestrales. 

16. Empleo de sustancias irritante.:- o 
sensibilizadoras de la piel: exáme- 
nes semestrales. 

17. Empleo de aire comprimido, exá- 
menes semestrales. 

18. Empleo de radiaciones ionizante;;: 
exámenes semestrales con análisis 
completos de sangre. 

19. Conductores de automotores .internos 
del establecimiento de grúas, de 
cintas transportadoras, personal ex- 
puesto a condiciones higrotérm cas 
consideradas "soportables" según Art, 
93, o que opere maquinarias que r.ue« 
dan significar riesgos para si, terce- 
ros y¡o instalaciones: examen de vis- 
ta, oído, aparato cardiovascular, 
coordinación neuromotora, valorando 
la existencia de afecciones (c.íabetes, 
epilepsia, tendencia a hipotensión), 
o tratamientos que alteren estas 
funciones: exámenes semestrales. 

20. Expuestas a ruidos de intensidad de 
90 o más decibeles. A; audiometría 
al mes de ingreso y luego semes- 
tral. 

A este detalle podrá agregar la au- 
toridad de aplicación cualquier otra 
determinación que aconseje el per- 
feccionamiento de los conocimientos 
de la Medicina del Trabajo, de la 
Higiene y de la Seguridad en el Tra- 
bajo, mediante resolución qt:e que- 
dará incorporada a las disposiciones 
de este Decreto. 

En el caso de personal llamado de 
"temporada" o "golondrina", debe- 
rá hacerse por lo menos un examen 



a. O- 



IJOLlillN .QFIEIAL — Martes 3 de Julia- de I9Í.3. 



nsé^sirtffe* 1«» calificados cohot pe- 
rtodieoB err este regia-mento; cual- 
quiera sea ei- tiempo en que vaya: a 
prestar servicios- dicho personal; en- 
tendiéndose como de temporada 
o* "golondrina" el que es - ocuparte 
por - períodos' menores a 8 meses, tas 
constancias de los exámenes -de di- 
cho 1 personal serán archivadas por 
cada establecimiento junto con las 
correspondientes a jas leyes de pro- 
visión social y serán exhibida» a 1a 
autoridad sanitaria o a la del tra- 
baje cuando éstas lo requieran. 
Art; 35'. — En cualquier caso, ios exá- 
menes medicas periódicos comprenderán 
como mínimo (salvo ios indicados expre- 
samente en los Incisos la 20 dei Ar- 
ticuló anterior y. en el Inciso e> del Ar- 
ticulo 30), .os exámenes indicados en ns 
incisos a) y. d) dei Articulo 30: quedando 
a criterio y bajo la responsabilidad pro- 
fesional de. médico del establecimiento 
efectuar el examen, radiológico del tó- 
rax. Con una. periodicidad no mayor a 
dos años, y coincidiendo con un examen 
de los llamados, periódicos,. el médieo* dei 
trabajo evaiuará las condiciones psico-fi- 
sicas del trabajador examinado y .a 
adaptación hombre -trabajo. 

Art. 36. — tos trabajadores están obli- 
gados a someterse al examen médico 
preocupaciona. y a* los exámenes médi- 
cos periódicos^ así como a proporcionar 
todos los antecedentes que les sean soli- 
citadas por. los médicos. 

Los exámenes periódicos -se realizarán 
su el horario habitual de los trai>a<jado- 
res, dentro o fuera- del establecimiento. 
— Se exceptúan de esta disposición los 
caso» en que se requiera exámenes de 
especialistas, radiológicos^ o de laborato- 
rio en ios- cuales, se podrá fijar horas 
distintas del ii.or.ario de las jornadas re- 
gales habituales de trabajo, debiendo 
compensarse el tiempo que insuman, co- 
mo tiempo efectivo' y normai de labor; 

Ar.t. 37. — Los traba<jadores en quienes 
se .encuentren alteraciones- de. la< salud 
•serán informadas por los- médicos- acerca 
de la« mismas, cotí las modalidades' Ha- 
bituales en el- ejercicio profesional; de- 
biendo quedar constancia! firmada en ias 
respectivas fichas clínicas, 

Art. 38. — En los caso» mencionados, 
las médicos se abstendrá» de comunica» 
los diagnósticos formulados; a> la admi- 
nistración de los establecimientos,, salvo 
Olí* se trate de enfermedades: profesiona- 
les, o de accidentes de- traba¡jo¡ en; jue 
esto» es necesario a los. efectos legatos. 
En los restantes casas los- médicos debe- 
lan- comunica* a la administración de 
los establecimientos las- necesidades re- 
lacionadas con las condiciones: de tra- 
bajo» como pos ejemplo: cawibitt de ta- 
reas, de esfuerzo menor, tareas seden- 
tarias, etcétera, precisando además ei 
lapso de las mismas;, debiendo, ios* em- 
presarios acatar lo aconsejado en tai 
sentido por el médico del Trabaj». Los j 
médieos del Trabayo llamarán la aten- ; 
ción; y documentarán esos llamados de j 
•tención, sobre las necesidades- de modi- ¡ 
ficaciones que deban introducirse' ere ios j 
procesos iadustríales cuando éstos pue- j 
da« producir trastornos en la salud de ; 
los' trabajadores. j 

Art. 39. ~- Los médicos deben enviar | 
al Ministerio de Bienestar Sooial una de- ! 
nuncia escrita, inmediatamente de diag- 
nosticar cada enfermedad profesional o 
accidente de trabajo especificando la 
identificación del establecimiento, del 
trabajador enfermo, lá naturaleza de ia 
industria y el tipo de tareas que realiza 
el trabajador, antigüedad en la misma-,! 
fecha presunta del comienzo de la en- 
fermedad, historia clínica resumida,, tra- ¡ 
tamiento instituido y sus resultados, des- 
cripción complementaria del ambiente cié 
trabajo, protecciones existentes o acón- I 
se jadas, trabajadores expuestas a proce- j 
sos similares, etcétera, ¡ 

El incumplimiento de esta- obligación < 
hará pasible al profesional de sanción 
que podrá llegar hasta s» inhabilitación ! 
como médico del trabajo, i 

Aftt. 40, — La protección, de la salud 
del personal de un establecimiento y la 
prevención de las enfermedades incul- 
pables que puedan aféctele; inclusive' la 
profilaxis por el tratamiento precoz, am- 
bulatorio de la« misiaas. A tal efeeto el 
botiquín mensionado e» el Artículo 27, 
a.4. que tendrá el cauáeter de botiquín 
común de consultor!» medie© privado, de- 
ber» contener los medieaínento» especi- 
iicos que el médico responsable- del con- 
sultor!»' JO*8idere co«ve»tetites y nece- 
sarios d* acuerde al corvoclMsiente y ex- 
periencia que el mismo tenga de lo que 
se requiere en su estableelmiento en el 
rubio cit»S©, „ 

SsU 41. — tos- medTeameutOs a que se 
refiere* el Articulo aMfeíís* sería sumií- 
nistrastes a las* t»aJ»aj&d4wes, sra cargo 
algm»»y y efe areaerd». a Hte prescriJtólHftes 
del » de los médieos dé la, erapreSBí so- 
k'.aaeatfc , ... ., . . . 

Los trabajadores de u»est*bleclmient< 
no- está» ©¿ligados a asisUÉ. por sas. en- 
ferme«fcdes,- ntí&atras pwa&a haeerlo 
amteOeAoBiaweftte, en. el «fflsultor-lo. de 
la empresa y con el o los médicos de la 
toisma, pero éstos podrán supervisar, 
-tanto" -en' aquel-caso como m el que •*- 
quiera Internación, los tratamientos que 



se apliquen; en base al* conoelBReato que 
deben tener dé ias condiciones pwcoiisi- 
cas del trabajador: En caso? de n® estar 
de acuerdO; deberán ■ reciu ir- ante ia .-m- 
torid*d ! dé aplicación, por ia responsa- 
bilidad que los compete como" médicos de 
ia Ley N? 19.587. 

Alt. 42. — Eos médicos deben. estudiar 
desde- el punto de vista higiénico las lu- 
gares de trabajó; las operaciones indus- 
triales, las materias primas utilizadas y 
ios productos intermedios y finales^ al- 
canzados en el proceso industrial. Deben 
conocer asimismo los requerimientos fí- 
sicos y psíquicos de toda 1 las operaciones 
que se realizan en la empresa ett- coordi- 
nación con el Servicio de Seguridad e 
Higiene. 

Art. 43: — Los médicos asesorarán .so- 
bre la instalación y mantenimiento do 
los servicios generales, como sar ducha.-;, 
lavatorios, inodoros, vestuarios y provi- 
sión de agua potable cu coordinación cni 
e.i Servicio de Seguridad e Higiene. 

Art. 44. — Los médicos se ocuparán te 
la educación preventiva de ios trabaja- 
dores, contra enfermedades, y accidentes. 
Asimismo, elegirán trabajadores a los que 
instruirán en- la práctica de los primeras 
auxilios. 

CAPITULO 4 

Del Servicie de Seguridad e Higiene 
en el Ira-bajo 

Art* 45; ~ Eír Serviciu de Seguridad e 
Higiene en ei Trabajo, creado: por el ar- 
tículo.- 10Í tiene como objetiv»»!' específi- 
cos fundamentales, afio.'nás de lo» comu- 
nes! a él y al- Servicie de M&dtolna del 
Trabajo; promover y mamen»» eü más al- 
to nivel de seguridad y adecuadas condi- 
ciones atnbfcntaies exv ios lugares^ de tra- 
bajo., 

Art. 46¡ — Las funciones^ de- este' Servi- 
cio serán de* carácter preventivo a los 
efectos del cumplimiento de la. presente 
reglawientaelón,. sin per j licios de sus fun- 
ciones activas y asesor is 

Arfe 47. — Los servicios de Seguridad, e 
Higiene en el Tratejo .nternos o exter- 
nos, deberam estar dirigidos por profesio- 
nales en Seguridad e Higiene en el Tra- 
bajo a> saber: 

a) Graduados Universitarios en Segu- 
rictad- 3 Higiene en el Trabajo; 

b) Graduados Universitarios, en la« dte- 
tintas ramas de la ingeniería, con 
cursos de post-giíadfc en- Seguridad e 
Higiene en tí: T abajo, que se dés- 
ai'iollen en UiuversldadeB Naciona- 
les.. Provinciales o Privadas recono- 
cidas; 

c) Graduados UniVi.rsitatios,. en las dis- 
tintas ramas de> ingeniería^ con cur- 
so de Seguridaot e Higiene en- el Tra^ 
ba.jo- desarrollados en Institutos, de 
Bnaeñanaa Superioi. ofioiales o pri- 
vados, incorporados a la enseñanza 
oficial; 

d) Técnico Superior en Seguridad e 
Higiene, de nlve* iercia*io, coa títu^- 
lo habilitante, sureoado de Escuelas 
Técnicas Oficíale» o Iastitutos_ Pri- 
vados incorporados a, la. enseñanza 
oficial; 

e > Técnico en Seguridad., con titulo ha- 
bilitante; egresad? ü» Escuelas Téc- 
nicas Oficiales o Institutos Privados 
incorporados a; lá enseñanza' ofielal; 
O" Aquellas personas que a la fecha de 
vigeneia del presente decreto estu- 
vieren a< cargo o> reaaicen en forma 
directa y persojsai labores técnicas 
de Seguridad' e Hiarien» v que a jui- 
cio de la autoridad' competente es- 
tuviera fehacientemente- comprobado, 
se les fijará competencia habilitan- 
te durante e] plazt de diez' < 18) aaíos. 
lapso en el cual dwberfci realizar al- 
gunos de los est-idios men«ionad»3 
en los apartados a), b), c), d) y 
e) del presente artíeulo, no obstan- 
te lo cuai deberán registrarse den- 
tro del plazo de 180 días de la vi- 
gencia de este- decreto, en el Registro 
Oficial que se menciona en el artíeu- 
lo 49- del préseme- 
Art: 46' — Los profesionales de Seguri- 
dad" e Higiene que dirijan los- serWcies dei 
mismo nombre, interno» o externos; se- 
rán responsables de su actuación- profe- 
sional ante la autoridad' de competencia i 
del cumplimiento de las obll'gaeioneí que 
surjan de la Ley N"? 19.58T y de su regla- | 
mentación, no excluyendo tal 1 responsabi- j 
Udad la que corresponoa legalmcHté- a ¡ 
las personas físicas o ideales proplwtflrtas ; 
del establecimiento. i 

Art. 49. — El Ministerio de Trabajo or- • 
gaatízaTá y* mantendrá actualizado' uw Re- 
gistro Nactonal de Profesionales en Se- ¡ 
gurlttad. e Higiene en: el Trattajc *' -a • 
Ley NT» 19V58T en el míe deberás! Inserí- ! 
blrse los responsables técrdecs cter^Sferri- j 
ció <fe Seguridad e Higíen»" en e' Ti-a«aj0 ¡ 
aetteantes err todo «i país: Sta este' re- i 
qui'slfo no podrán ejercer srr proieslm en | 
le* establecimlentas o erí Servicios exter- 
nos en actividades, relacionadas con la 
presente Reglamenta-oión. 
ATt. 85. - A los etectos de la presente 
'•..•lamentación se detirten: 
a) Servicio de Seguridad' e Higiene- en 
el Trabajo interno: Es aquel integra- 
do en lu estructura del" estaWBBl- 
- miento que-depen.'le-n de .él, ubicado 
• drntro de ! mismo. -y. que -está ,\ cargo 
'<• un orofesiona: en Seguridad e ■!- 



« ei Tl'abajv. y, tiene capaci- 
dad operativa sufic;ente en edjBUpaí 
,. y persona» pacu- atender lag. respioa- i 
satoilldádes que la- presente Régta- 
mentació». le asigna* 
Este Servicio pourá extender sut. ra- 
dio de responsabilidad: a- tedas lbfc 
centi-os dé trabajos- dependientes de 
un mismo estaUlcoimiento. siempre 
que, en cada une de aquéllos, existe 
por ¡o nenos u» : auxiliar: de Segu- 
ridad egj-esados de Escuelas Oficia- 
les e Institutos Privados incorpora- 
dos a la enseñanza otfcikl; 
b) Servicio de Seguno.ad e Higiene en 
el TrabUjo externe Es aquel eit el 
que se 'jubrogai ia- responsabüidaí¡ 
técnica sstablecida por la. Ley nú- 
mero 19:587 y sut reglamentaciones, 
para prestar el Servicio de- Seguridad 
e HIgient a los est.íiijlécimléntos, con 
capacidad operativa suficiente en 
persona! e instalaciones necesarias 
para atender la* responsabilidace:- 
contraidas. 

El Servicio de . Seguridad, e Higiene 
en el Trabajo ¡mette ser prestado en 
forma jnipersonal. por un profesio- 
nal que responda, a ¡as exigencias, del 
artículo 47' y que -.ste iu.s(;r ; ptoen el 
Registro, pertinente; 
O ServiclOb corapleme'- itarlos Son aque- 
llos internos o externos destinados 
a pi'oporeionar apoyo téenicc o pi'es- 
taclones especialtoirias que aetúaii en | 
estrecha colaboración' y coordinaa;©» ! 
con el Servcio dé Segurid^xl e H¡~ j 
giene en el Trabaje y bajo su. ra."- 
ponsabilidad y supervisión.. 
Art." 51: — Los Servicios de Seguridac e 
Higiene* en eí ; Trabajo deberán cumplir 
ios siguientes requisitos mínimos; 
a> ESruipamiento: 

1. Mtiettles metálicos de uso corrían - 
te; armarios, ficheros para archi 
vo provistos 'le cerraduras y to- 
d<5B los= el«neiu-_,s dé- oficina, pa- 
pelería-máquina oe eserihlr y de- 
más lecesartoK 

2. Los' estableciiwentos deberán 1 pro- : 
poreionar al Servicio de Segundad- ; 
e- Higiene en el Trabajo todos los j 
eftfmentos mer monadas- y además , 
las facilidades de comunicacior.es 
qwe' estos necüsiterr oara el d»- : 
empeño dP sus tareas. 

3. Los establecimientos deberán ■' pres- 
tar su colabtir-i.clón a- fin de qu< 
los- inspectores de la: attorldao : 
compntente puedan verifícar" ¡An ; 
demora' los d.p.tos declarados. La;, i 
llaves de los sej'vicios y de los fi- 
cheros deben encontrarse, eir au- i 
sencia; del responsable, en: pnoer : 
de- personas deb'dameute aaoort- \ 
zadas la»' cuales por ese motivo ; 
están, obligadas & guaidaír el se- I 
creta profesiouaJ oorrespmi diente , : 

b) Del personal actuante: I 

Los prolesionale? ;ecnieas. d*> Stígu- I 
ridad. e- Higiene qae actúen, en tes | 
respectivos ser v'e ios. deberán cuna i 
plir con. las s4gu<í>!ites obligaciones ! 
mínimas: 

1. Inscribirse en el Registro haibili- ¡ 
tado. pa¡i'a ta; finalidad^, en el Ivüi- ' 
nisteric de ri'a.\iio. ; 

2. Establecer Jos objetivos y elabo- ' 
rar los pi'ogi-aanas de Seguridad. ] 
e Hig.ene a cumpUdse en coor ' 
dinación con el Servicio de- W*- | 
dielna; del Tra'taaíí^s , en ei áren> do ¡ 
.su' coimwten'cia, adaptados a ia j 
magnitud; de 1 estaWecintienío. : 
riesgos emergentes y carcacr-erís- j 
tieaK propias- ríe éstt*. evailiirnido ; 
sus resultados. 

Intervenir coordinaiado la¡ con- ¡ 
feeción. y desaírolto de- los puo- 
gramas de capaeitaieión, elabora- 
ción de manuales cftf segueldad y 
todo lo concerniente- ai ilustra- 
ción,. catMipaiñai de prevenaión .le 
accidentes y colaboran' con i o s 
Servicios de Mecifteinat dei Traba- 
jo- en la. enseñanza de primeros 
auxilios y en el desaa'roife de "tir- 
sos de lucha contra inwsenclios y 
p«,ra el control de cuaiquaer otr r 
rlpo de emernencia.. 

3. Mantener, a los efectos del m.'- 
jor cumplimiento de sus funcio- 
nes específicas, ooordSW&ción de 
actuación con tudas las ¿reas 'leí 
establecimiento. 

4. Participar- en coordi*sa«ión. con r-1 
Servicio- de 1 Medicina Ser". Traba- 
ja en la coníecctów y manteni- 
mient© actualiaadíO' del ! lepiíjo mé- 
dico en el área' cte sui compe- 
tencia^ 

5 . Controlar el cuMiplísnienlo de las 
norrftas de SeguwiKíKKí c Higiene 
en el Ti-aibaijo e» etMVdtnación 
con ei Servicio de* KSÍsdWina del 
Trabajo en el asea de su com- 
petencia, adopttwd» lae medidas 
preventivas adecuads* a* cada ti- 
po de industria o actividad, es- 
pecialmente' referida» a*! condi- 
ciones ambientales* eq«*p»s. ins- 
talaciones, máqwtoafs, heuraiiiien- 
ta» y elementos d*.. tra.ls»jo, pi*c- 
vettclón y protecció» cowtra in- 
cendios, elementos de trabajo, 
elementos de protección personitl 
del trabajador, almacenamiento 
y transporte de materiales y lo 



referente a neoduceióii, ttansfetf- 
maclóa. dis&i&ucióa. 3^ uso» d» 
enei'gíá-yÉ d* todo acuello, re-ltt,- 
oiiMiftdQ. ooo- estudio» $j ípoyectios 
de inst%lí«¡lon«s, modifleaoiones 
y,o ampliaciones e». ei ázea de 
.su competencia*. Efeoldlr las- e3- 
¡>eoificaei«aies. técnicas- p»r» l»- 
adquislcüSu dé elemento», de pi'fl- 
teccl&n personal y. toda otro tipo 
de elémentoSi* qua= diro*Jia« o in- 
du-ectamente pueda», reunesemttr 
riesgos, paca lai vida. y|o salud del 
tra-bajadou. 

6. Realiaai: estadísticafi de aeciden- 
tes de trabajó y eniermedades 
profesionales en coordinación ;0.i 
el ServicüS- de Medicina, del Tra- 
bajo y su. aaáJisls a, lo» efoeu» 
de adoptaa; las medida«- correcti- 
vas correspondientes. 

7. Proyectar en. coorelinaeión Son 
las autoridades del estableci- 
miento, cuando- la* magnitud r lel 
mismo o los- riesgos, que se; com- 
piuebeu, la. exiia». lá. orea<rión; Ifr 
organismos coaiplémentartes y la 
detennihación de arras- de- segu- 
ridad entendiéndose por tal c»m- 
cepto' suSdlrlsiones etr base a si- 
militud! de riesgos, tareas, y pro- 
ximidad; física; 

o)" Del persorral Auxiliar. Loü. servicios 
de Seguridad e Higiene en el:Tra<bi*- 
jo deberá» contaavcornti imnlii» <íon 
úiraux'liar eH'SSgjrridad'. egresado de 
Escuelas CÍHciaiias' o rnstitutas pi-1- 
vados incorporados a la enseñan-/:a 
oficial. Dicho personal no podrá 
reemplaKar a- los responsables iW 
servicio. 
Art. 5á; — Los Serviéios de- Seguridad 
e Higiene en el Trabajo externo debe- 
rán dar cumplimiento' al programa de 
actividades preventivas' estipuladla- pan 
los Servicios Ifrterii'os y cumplimentar 
los siguientes requls'tos. mínimas: 
a> Deberán esrár - inscriptas en el Re- 
gistro habilitado para tai fin en 
el MinlsteriW' de Trabajo; 

b) Deberán contar con personal en la 
misma- cantidad mínima que- se es- 
tablece- para los. Servicios Interno»; 

c) Sus dependencias e instaiacibnes 
cumplirán con las condiciones mí- 
nimas ex'g'idaJ!- para 1 o.s Servicios 
Internos-. 

TITULO III 

De* las C*r,a¿it«m n t itM] JSdüteia» de loa 
Kstablcm:miMi<*s 

ea£»iTtfL© 5- 

»e la Cmi«UáwM«v *np*faeió» 
y!o« BWnlÉBií aiciéw 

Art. 53. Tbd». estableein^entff que 

se instale, amplíe o- modifique sus ins- 
talaciones cumplirá, uu adecuado, luw- 
clonaüsmo en la distribución, y caíacte- 
rísticas ck' sus locales de trabajo y -:le- 
pendeneias coinplementaiia.s, previendo 
condiciones 1 de seguridad ( higiene en 
sus construcciones, en sus instalaciones, 
en. lu« termas- y lugwes de trabajos y ^n 
el ingreso, transita y egreso del perso- 
naJ, tanto paeai las» momentos de desarro- 
llo, normal de taieas- como- para las si- 
tuaciones de emergencia.. Con igual -ri- 
terio deben ser proyectada» laa distribii- 
ciones. constriweimves.' yo moiítwje de 
los equipos industriales, y la» instalacio- 
nes de servicio. Lo» equipos, deposites 
y¡o procesos riesgos®»; defeen¡ quedar' a*s»~ 
lados o adecuada.miwwte' ¡MJOtieg' dos; 

Art. 54-. ■■- Lai autoridad competern» 
intervendrá ere toda»; las cireuiis*anceifts 
en qw no; se cumian con las pres«Bl»r- 
ciones indieadas y qoe- den. lugar' a si- 
tuaeioaes. de riesgo o> faJta d;> líigiene 
en los lumwes- de- traijai*©. 

Art.. 5fi. — Cuandb- razones de higiene 
y seguridad lo requieran todo estatóleci- 
miento existente- deberá» introducir-- :as 
mejoras necesarias; ajustadas a estai ¡e- 
glamentación. Este» sentido la autouldad 
competente 1 puatuwlízará las eontraívea- 
cittnes que no paiedeír mantenerse- en sub- 
sistencia, otwgaaidw Im plazos de reali- 
zaciones de mejoras alistados al mayar 
o menor riesgo que genera». 

Toda* contra vendé»,., -uya subsisteneia 
no admita, la autoridad competente, de- 
berá quedar deWdWwewte- fundaba lior 
ésta. 
! Art. 56. - La orientación que- se- adop- 
i te para el establecimiento contempiafrá 
! las coiTdielones cliwiáíÉíeas. del lugar y ia 
i incidencia' de la lws.- «atura'l. 
i Art. 57, - ET (Mmeri'sloria-míeMto de 1<!% 
locales de trabajo hateé; de eowtemplar 
! las mejoi-es co«d*ci«ies higréErtcovaín»- 
bientales para ei' personal que trabaja 
habitualinente en rito» Con- el oftSeto de 
disponer de formas- pjjáwtlcas' y esrperí- 
mentadas pai^a ei (ífaw«siortaiwiento. de 
locales en m-toimo»' requerimi«rrto»; *» 
adopta el criterio utilizado por la. MfeH*-- 
cipalidad de- la Ofudwd cHp Broeraüs A1SW» 
en exisretwlas de prefectos de olwa* cW> 
torceroB. 

Ai-t 5». — De los requisitos seriera*íB»- 
d>» obras: Los estabwetaiieuttos asi casa» 
también' todas' sus'Otwag eomplemeitííHBÍlts, 
civiles y pwraf «qiftjas' teenelégeos, disten 
construirse etsn rnatertales df adeeawéa 
.resistencia y precisas características, .para 
el uso o: función a .cumplir en .el. .com- 
plejo constructivo. Han de mantener in- 
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variables todas sus características a tra- 
vés dei Uempc prev.sto para su viaa útil. 
Los establee .m.entos, asi come también to- 
da constiUcción o estructura portante de 
■obras y equipos complementarios de aque- 
llos, ajustarán las formas y cálciüos de 
•sus íuadaciones a ia mejor técnica que 
•les aseguran el máximo de estabilidad y 
seguridad, sujetos a los coelicientes de 
resistencia requeridos por ras normas téc- 
nicas correspondientes. 

Las fundaciones de los equipos indus- 
triales deberán quedar totalmente inde- 
pendientes de las que sirvan a las estruc- 
turas o muios de ios edificios. No se ad- 
mite ningún tipo de vinculación entre 
fundaciones de edificios (bases, pilotes, 
plateas, etc.) y de equipos industriales. 
l>a separación, entre las fundaciones del 
establecimiento y las correspondiente?: a 
cualquiera de sus equipos tecnológ eos 
debe asegurar la no transmisión de vi- 
braciones de éstas a aquéllas. 

Art. 59. — Iluminación natural: Los 
locales en ¡os que se realizan actividades 
laborales (industrias, talleres, depósitos, 
comercios, oficinas, etc.) deben iluminar- 
se con luz de día. 

Art. 60. — Pueden admitirse excepcio- 
nes a la obligatoriedad de iluminación 
natural, cuantío razones técnicas, debida- 
mente fundadas ,1o aconsejen. Esta fran- 
quicia condic onará el destino de los lo- 
cales, los que deberán ser utizados úni- 
camente para las tareas o procesos tec- 
nológicos que dieran motivo a la excep- 
ción. 

Art. 61. — A los fines del cálculo téc- 
nico para la determinación de la ilumi- 
nación natural de los locales de trabajo 
se admite el ingreso de luz de día o los 
mismos, únicamente por medio de vanos 
. con comunicación directa con el exterior. 
En un local de trabajo, todo ingreso de 
luz natural, no realizado a través de vano 
comunicado directamente con el exterior, 
no será considerado como iluminación 
natural del mismo. 

Art. 62. — Ventilación natural: Los lo- 
cales en ios que se realizan actividades 
laborales, deben ventilarse por circulación 
natural de aire. 

Art. 63. — Pueden admitirse formas no 
naturales de ventilación, por medio de 
sistemas electromecánicos de renovacio- 
nes forzadas o bien por aire acondicio- 
nado siempre que quede asegurada la 
continuidad del servicio y el aire sumi- 
nistrado, tratado o no, presente adecua- 
das condiciones higíénico-eanitarias. Las 
formas no naturales que se admiten 
constituyen sistemas qus reemplazan a 
aquellos con objeto de un mejor conlort 
en los locales al aire ambiental, por así 
requerirlo la tecnología que se desarrolla 
en ellos. 

Art. 64. — A los fines dei cálculo téc- 
nico, para la determinación de la venti- 
lación natural de los locales de trabajo, 
se admite el ingrese de aire a los mis- 
mos únicamente por medio de vanos con 
comunicación directa con el exterior. 

Art. 65. — Las escaleras principales pre- 
feriblemente deberán recibir iluminación 
y ventilaron en foima aatural. 

Art. 66. — Escaleras principales ! Se 
entiende por escaleras principales de un 
establecimiento, las que dentro de; fun- 
cionalismo proyectado para éstos, tienen 
la obligada función del tránsito peatonal 
vertical de la mayor parte de su pobla- 
ción laboral. A la vez, y en tal sentido, 
constituyen ¡os caminos principales de 
intercomunicación de plantas. 

El diseño de una escalara principal de- 
berá obedecer a la mejor técnica para 
el logro de la mayor comodidad y seguri- 
dad en el tránsito por ella. Se las debe 
proyectar según superposiciones de tra- 
mos, preferentemente iguales o semejan- 
tes para cada piso, de modo de obtener 
una caja de escalera regular, extendida 
verticalmente a través de todos los pisos 
sobreelevados y/o subsuelos. 
— El acceso a una escalera principal será 
fácil y franco a través de lugares co- 
munes de paso. 
— En cada p'so la escalera será perfec- 
tamente accesible desde cada vestíbulo 
general del piso. 
— Los lugares comunes de paso y los ves- 
tíbulos generales de piso comunicarán 
en forma directa con los lugares de 
trabajo 
— Toda escalera principal deberá comu- 
nicarse, a través de todos sus pisos, 
con la escalera de emergencia de patio 
interior. En los edificios existentes que 
carezcan de patio interior, la escalera 
principal comunicará con una salida 
de emergencia en contrafrente. 
— Dentro de ¡a planta de la caja de es- 
calera puede proyectarse el o los as- 
censores de pasajeros del estableci- 
miento. 
— No se admite la Instalación de monta- 
carga en la caja de escaleras. Toda 
operación que se realice con aquéllos 
no debe interferir el libre tránsito por 
los lugares comunes de paso y ( o vestí- 
bulos generales de piso. 
Art. 67. — Escaleras secundarias: Se 
entiende por escaleras secundarias de un 
edificio industrial o comercial, las que 
dentro del funcionalismo proyectado pa- 
ra éstos, intercomunican tan solo algu- 
nos sectores de plantas o zonas de' esta- 
blecimiento en función localizada para 
mejor atender al proceso d« tales áreas. 



Una escalera secundaria no constituye 
mea o exigido de salida, por lo que en 
tal sentido ne se le ha de considerar en 
los circuitos ae egreso del establecimien- 
to, 

Art. 68. — Escaleras de equipos indus- 
tr.a'es: Se entiende por escaleras ae equi- 
pos industriales, las que permiten llegar 
a los puntos inaccesibles de aquéllos. Con- 
ceptualmente se las puede considerar co- 
mo elementos complementarios de los 
mismos en los trabajos de montaje, re- 
posiciones, pintado, limpieza, control, etc. 
Art. 69. — Escaleras verticales o de 
■jato: Se entiende por escaleras vertica- 
les o de gato, las que pueden servir de 
acceso solamente a los siguientes lugares: 
azoteas intransitables, techos, tanques, 
pozos, chimeneas. Estas escaleras se dis- 
tanciarán no menos que 0,15 m. de pa- 
ramen tos. Deben ofrecer suficientes can- 
il ciones de seguridad y deberán poseer 
'-ramos no mayores de 21 escalones con 
descanso en los extremos de cada uno 
de ellos. Todo el recorrido de estas esca- 
leras, así como también sus descansos, 
deberá poseer apoyo continuo de espalda. 
Art. 70. — Escaleras de emergencia de 
patio interior: Todo establecimiento a 
instalarse deberá poseer una escalera de 
emergencia de patio o calle interior, por 
cada block de establecimiento. Todas las 
plantas o pisos de cada block de edifi- 
cio comunicarán con la escalera de emer- 
gencia en forma fácilmente accesible. La 
escalera de emergencia deberá ser cons- 
truida en material incombustible y debe 
«esarrollarse en la parte exterior de los 
edificios del establecimiento (sobre patio 
o calle interior, playa de maniobra o jar- 
dín). 

Art. 71. — Rampas: Para comunicar 
pisos entre sí puede utilizarse una ram- 
pa en reemplazo de la escalera princi. 
pal, siempre que tenga partes horizonta- 
les a manera de descanso en los sitios 
en que la rampa cambia de dirección y 
en los accesos. 

Art. 72. — Las puertas, corredores, pa- 
sajes, escaleras u otros medios de salida 
de un edificio constituyen los elementos 
Integrantes de su circuito de tránsito de 
salida. El dimensionamiento de estos ele- 
mentos habrá de tener como objetivo 
lograr secicones de pasaje capaces de per- 
mitir caudales fluidos de tránsito, sin en- 
torpecimiento o interferencias que reduz- 
can o anulen la seguridad y rapidez de 
evacuación. 

Art. 73. — La linea natural de libre 
tránsito o libre trayectoria debe reali- 
zarse a través de pasos comunes y no 
estará entorpecida por locales o lugares 
de uso o destino diferenciado. Las sali- 
das estarán en lo posible, alejadas unas 
de otras, y las que sirvan a todo un piso 
st situarán de modo que contribuyan a 
una rapidez y segura evacuación del edi- 
ficio. 

Art. 74. — Donde los medios de salida 
no puedan ser fácilmente discernidos se 
colocarán señales de erección orienta- 
doras. 

Ait. 75. — Cuando un edificio o parte 
de él incluya usos diferentes, cada uso 
tendrá medios independientes de egreso, 
siempre que no haya incompatibilidad 
a juicio del organismo técnico compe- 
tente, para admitir un medio de egreso 
Todo establecimiento a instalarse dispon- 
drá de por lo menos dos medios de egreso 
ubicados en lugares o áreas opuestas. Es- 
tos dos medios de egreso deben comuni- 
carse directamente con los circuitos de 
tránsito de salida, de manera tal que 
sea posible evacuar al local de trabajo 
por dos lugares distintos. 

Art. 76. — Cuando las plantas indus- 
triales se distribuyan por sucesión de lo- 
cales contiguos, se admite, para los fi- 
nes del cumplimiento del doble egreso, 
la continuidad de tránsito a través ie 
ellos con la condición de que los extre- 
mos del recorrido den a un circuito de 
tránsito de salida y su longitud no ex- 
ceda los 50 metros. 

Art, 77. — En los edificios existentes, 
uno de los medios de egreso puede ser 
reemplazado por una salida de emergen- 
cia de contrafrente, la que responderá en 
sus características constructivas, y ubica- 
ción a las especiales disposiciones que ai 
efecto prevee este reglamento. Las sa- 
lidas de emergencia de contrafrente cons- 
tituyen los obligados egresos de escape 
previsto para ser utilizados en aquellas 
situaciones en que por razones de peli- 
gro, sea necesario evacuar el local de 
trabajo por el área de su conrafrente. 

Art. 78. — En aquellos locales de tra- 
bajo, donde tengan lugar operaciones yo 
procesos con elementos tóxicos, agresi- 
vos o en cualquier forma peligrosos para 
la salud del trabajador (sólido, líquidos 
o gaseosos), susceptibles de pasar a con- 
taminar el ámbito del mismo por pérdida 
o rotura accidental de alguna de sus ins- 
talaciones, explosiones o facilidad de in- 
cendios deberán poseer en todos los .ra- 
sos los dos medios de salida naturales 
referidos, sin alcanzarles la posibilidad 
de reemplazar a uno de ellos (en los lo- 
cales existentes), con una salida de emer- 
gencia de contrafrente. Las salas de com- 
pies'ón de fluidos refrigerrntes, las plan- 
tas con procesos de extracción por sol- 
ventes, las salas de ca'deras, los lugares 
de hidrogenación, y. todo otro local exis- 



tente donde tengan lugar situaciones se- 
mejantes de riesgos, deben cumplir con 
la exigencia de los dos medios de salida 
ubicados en lugares o áreas opuestas. 

Para los casos previstos en este regla- 
mento, en los que se admite una salida 
de emergencia de contrafrente, a cambio 
del segundo egreso obligatorio o para 
comunicación de escalera principal, aque- 
lla debe cumplir determinadas condicio- 
nes construct'vas que hacen al objeto de 
lograr segura evauación del local de tra- 
bajo en los momentos de emergencia. 

Art. 79. — Todo edificio o local indus- 
trial o comei-cial dispondrá de servicios 
sanitarios adecuados e independientes pa- 
ra cada sexo, en cantidad proporcionada 
ai número de empleados y obreros que 
trabajan en él. Las caracteristicas cons- 
tructivas de los servicios sanitarios res- 
ponderán al logro de la mayor eficiencia 
higiénica de los mismos. 

Art. 80. — Los locales sanitarios ajus- 
tarán su instalación a: 

a) Las duchas y lavabos dispondrán de 
agua caliente y fría; 

b) Los retretes serán en todos los 'ra- 
sos Individuales; 

e) Se admiten únicamente, como ser- 
vicios sanitarios colectivos a los 
mingitorios, lavabos y duchas. Aque- 
llos y éstos deben tener como míni- 
mo 0.60 m. ds ancho por unidad de 
servicio; 
d ) Los retretes dispondrán d e puerta 
que asegure el cierre del vano en 
no menos de los 3j4 de su altura 
(2,10..). 
Art. 81. — Servicio Mínimo de Salu- 
bridad: En un predio donde se trabaje, 
edificado o no, existirán por lo menos ios 
siguientes servicios de salubridad: 
a) Un retrete construido en albañilena 
y¡u hormigón, con solado impermea- 
ble, paramentos revestidos de mate- 
rial resistente de superficie lisa e 
impermeable, dotado de inodoro ci- 
po a la turca; 
b> Un lavabo; 

c) Una ducha y desagüe de piso. 
Art. 82. — En un edificio industrial o 
comercial o local destinado a uso sanita- 
rio, cada unidad independiente tendrá 
los servicios de salubridad separados por 
cada sexo, provistos de agua caliente v 
fría y proporcionados al número de per- 
sonas que trabajan o permanezcan en 
ellos, según el siguiente detalle: 

Cuando el total de personal se halle 
entre: 

I hasta 10: habrá un retrete por sexo 
y un lavabo por sexo. 

II hasta 20: habrá un retrete por sexo. 
dos lavabos por sexo y un orinal. 

Se aumentará: 

Un retrete por sexo por cada 20 per- 
sonas o fracción de 20. 

Un lavabo y un orinal por cada 10 
personas o fracción de 10. 

En todos los casos se colocará una du- 
cha con agua caliente y fría por cada 
10 personas o fracción. 

Los servicios de salubridad habrán de 
proyectarse en forma de que queden 
agrupados, de tal manera de constituir 
batería.', sanitarias. 

El diseño de estas baterías deberá te- 
ner en cuenta accesos indirectos a las 
mismas. 

Cuando 1 s tareas o ambientes exponen 
al personal a contaminaciones de la piel 
con substancias tóxicas, : ritantes o que 
en alguna forma la alteren, el número 
mínimo de lavatorios y duchas a proveer 
será de uno por cada 5 personas. 

La autoridad competente podrá exigir 
duchas especiales con líquidos determina- 
nadosí limpieza y|o arrastre por lluvia), 
cuando las caracteristicas de las subs- 
tancias que eventualmente contaminen 
al obrero a6í lo requieran. 

Art. 83. — De los Locales Vestuarios. 
Los establecimientos industriales dispon- 
drán de uno o más locales destinados a 
vestuarios de su personal obrero y de em- 
pleados, separados por sexto. Los locales 
vesturarios deberán ubicarse junto a los 
grupos sanitarios en forma tal que cons- 
tituyan con éstos un conjunto integrado 
funcionalmente. 

Los agrupamientos, conformados de tal 
manera, habrán de permitir la adecuada 
utilización de los vestuarios antes y des- 
pués de la jornada laboral. 

Art. 84. — Armarios Individuales; Todo 
local vestuario debe hallarse equipado 
con armarios individuales para cada uno 
de los obreros y|o empleados del esta- 
blecimiento. En aquellos lugares donde 
se realizan procesos o se manipulen son 
sustancias tóxicas, irritantes o agresivas 
en cualquiera de sus formas los .tr- 
inarlos individuales serán dobles, ano 
destinado a la ropa de calle y el otro 
a la de trabajo. El diseño y materiales 
de construcción de los armarios deberán 
permitir la conservación de su higiene 
y su fácil limpieza. No se admiten ar- 
marios para obreros construidos con ma- 
teriales combustibles ni de estructura 
porosa. 

Art. 85. — De los Locales Comedores: 
Los comedores, dentro de las plantas in- 
dustriales, deberán ubicarse lo más ais- 
ladamente posible del resto de la fábri- 
ca, preferiblemente en edificio indepen- 
diente. Los pisos, paredes y techos serán 
Usos y susceptibles de fácil limpieza, ten- 



drán una iluminación, ventilación y tem- 
peratura adecuada. Cuando no existan 
cocinas se instalarán hornillos o cual- 
quier otro sistema para qut los trabaja- 
dores puedan calentar su comida. 

Art. 86. — En los lóeles destinados a 
cocinas e efectuará la captación de mi- 
mos, vapores y olores mediante campa- 
nas de ventilación forzada por aspiración 
si fuere necesario. Se mantendrán en to- 
do momento en condicione* de absoluia 
limpieza, y los residuos altmeticios se 
depositarán en recipientes cerrados has- 
ta su evacuación. Los almentos se con- 
servarán en lugar y a la tempera tura 
adecuada, y en cámara frigorífica, si 
fuere necesario. Estarán dotados del .n«- 
naje necesario, que se conservará e n 
completo estado de higiene y ümp e?a. ee 
dispondrá de agua potable para la pre- 
paración de las comidas y para la limpie- 
za del menaje y utensilios. 

Art. 87. — Locales para ios Servicios 
de Medicina del Trabajo: Ubicación :¡ei 
servicio: El sector constructivo dest. na- 
do a los servicios de medicina del traba- 
jo en los establecimientos, deberán uai- 
carse, con respecto al resto de los mis- 
mos en lugar suficientemente aislados, ae 
tal manera que sea posible realizar .os 
reconocimientos médicos sin perturbacio- 
nes provocadas por ruidos y¡o vibracio- 
nes que puedan producir si funciona- 
miento de aquéllos. 

Igual requisito de aislamiento se re- 
quiere para los grupos constructivos don- 
de se presten los servicios por organiza- 
ciones. De no cumplirse con las prescrip- 
ciones sobre ubicación indicadas, ías ca- 
racterísticas constructivas de .os loca es 
deberán asegurar aislación acústica ^nu- 
ciente para lograr aquel objetivo. En lo- 
dos las casos el Organismo Competente 
evaluará en tal seiitido las condiciones 
de los locales destinados a los Servicios 
de Medicina del Trabajo. 

Los Servicios de Medicina de! Traba- 
jo: En establec'mientos o er las organi- 
zaciones que los suministran, debe.an 
instalarse preferentemente en planta ba- 
ja, pudiendo en su defecto ser uoc-dos 
en primer piso con acceso obligado uor 
medio de amplia y cómoda escalora que 
permita fácil manu.braoilida.d de cami- 
llas. Si el grupo construct i'o de.^tin¡.do 
íi los Servicios de Medicina dei Trabajo 
fuera ubicado en un segundo pise o en 
otros más elevados, es obligación dit po- 
ner de: 

a) Un ascensor con capücidad para 
portar camillas; 

b) Una escalera amplia y cómeda qr.e 
permita fácil maniobrad lidad de ca- 
millas, extendida a través de todas 
las plantas que intercomunica y cons- 
truidas según las prescnpc.ones es- 
tablecidas para las escaleras princi- 
pales indicadas en este reglamento. 

Proyecto y Condiciones Constructivas. 
Los Servicios dé Medicina del Xrabajo 
deberán proyectarse en forma tal de que 
sus locales queden agrupades formando 
una Unidad. Funcional para los Servicios. 
El dimensionamiento de sus i ocales y las 
características constructivas de los mis- 
mos se ajustara a las disposiciones co- 
rrespondientes a este reglamento Unidad 
constructiva mínima para los servicios 
de medicina del trabajo: Ei todos ios 
casos, tanto para los establee miento? co- 
mo para las organizaciones de servicios, 
el grupo constructivo mínimo exigido, sa 
compondrá de los siguientes locales e 
instalaciones: 

Sup. 
mínima 
m2 
Un consultorio 16 

Una enfermería 16 

Servicios Sanitarios: 
Un local para cada sexo (1 
inodoro a la turca, un lava- 
bo, 1 ducha ) 2,40 

Una Sala de Espera x¿ 

Una Oficina 12 

Un baño indiv. (1 inodoro a 
pedestal, 1 lavabo. 1 ducha) . 2,40 



El consultorio deberá estar provisto de 
lavamanos (bacha y mesads. de acero 
inoxidable) con agua fría y caliente (gri- 
los tipo quirúrgicos). El bañe tipo indi- 
vidual deberá estar provisto de inodoro 
a pedestal, lavamanos, duchas y armarlo 
para ropa. Esta unidad deberá tener co- 
municación inmediata eon el consultorio. 
La enfermería, dispuesta para ser utili- 
zada también como lugar dí recupera- 
ción, deberá disponer de aire acondixo- 
nado como condición para su uso en es- 
ta última función. Asimismo deberá es- 
tar provista de lavamanos! bacha y me- 
sada de acero inoxidable) con agua fría 
y caliente (grifos tipo quirúrgicos). 

Los Servicios Sanitarios se compondrán 
de dos locales (baño) uno para cada sexo, 
provistos de un inodoro a la turca un 
lavabo y una ducha. Estas unidades sa- 
nitarias serviián al personal asistente vo 
en espera en los servicios. La Sala da 
Espera puede integrarse al hall del gru- 
po constructivo de ios Se (Vicie» Médico» 
del Trabajo, debiéndose respetar la su- 
perficie mínima establecida para aquella 
(12 m2> como lugar útil ae ubicación de 
sillas o bancos de espera La Oficina aera 
ubicada, dentro de la planificación d«i 
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ti upar de jubcaües' de lo» servicios,, ett for- 
ma, tal- que peíaaáta- auetiuer adanmatra- 
livamt-nte a la» coactixreato» para au asis- 
tencia 7 al propio servicio e» íes regis- 
tro y e archivo» de los antecedentes de 
falúa de lo» trabajadores, 

Aft. 8&. — Locales para ios Servicios 
ce Seguridad e Hgiene: Los grupos cona- 
UfHCtivos. destinados a lee servic os de se- 
guridad » higiene, era loe esiabteelrnieir- 
tofi • en lo* edificio» donde funcionen 
las organizaciones de aquellos servicios-. 
quedarán sujetos previo a su funciena- 
sn'ento al trámite de certiücaaión con es- 
condiente que se especifica en esta re- 
glamentación.. Ubicación de Servicio El 
sector constructivo destinade a los- Se; vi- 
cios de Higiene y Seguridad deberá ubi- 
carse preferentemente en las cercanías 
de las áreas de trabajo de los estable- 
cimientos. Esta disposición permitirá to- 
mar contacto inmediato con la» necesi- 
dades y problemas a tener en cuenta en 
las planificaciones de accione», tanto pa- 
ra programas a largo plazo come para 
los procedimientos en las emergencias. 
Proyecto y Cond clones Constructivas: 
Los servicios de Higiene y Seguridad de- 
berán proyectarse en forma tal de que 
sus locales queden agrupadas formando 
una unidad* funcional para los servicios. 
Unidad Gostruetiva Mínima para ¡os' Ser- 
vicios de Higiene y Seguí idad: En todos 
los, casos, tanto para los establecinrentos 
como para fas Organizaciones de Servi- 
cios, fuera de quéllos. el grupo construc- 
tivo mínimo exigido se compondrá de los 
siguientes locales e instalacionos: 

Sup= 

mínima 

irr2 

Un Local Oficina 16 

Un Local para Documentación 
Archivo. Elemento* e Iast>rui- 
mental íl inodoro a pedestal V . 12 
Un Local Baño Individual (1 la- 
vabo, 1 ducha) 2,40 

El Local Oficina cumplirá' funciones 
técnico-administrativas. 

El Locaí destinado « Documentación, 
Archivo, Elementos e Instrumental con- 
tará con placard o armarios de material 
Incombustible para el debido resguardo 
de los mismos. 

El Local Sanitario tendrá' las caracte- 
rísticas de unidad de servicio individual 
con los artefactos mínimos indicados 

Art. 89. — Locales Provisionales y Tra- 
bajos al Aire Libre: Albergues y barra- 
cones: En los centros de trabajo al aire 
libre, cuando los traba iadores se vean im- 
posibilitados para regresar cada dia a su 
residencia habitual, se instalarán alber- 
gues o barracones destin-ados a dormito- 
rios y comedores. Servicios Higiénicos: 
De existir agua corriente en las inmedia- 
cienes se montarán duchas retretes. De 
no ser asi, se construirán letrina» con 
absoluta» garantía» toiRiéniem Suuimwís- 
teo da Agua: Bn todo caso' se facilitará 
a los trabajadores agua potable, ara reci- 
piente» qae tengan toda dase de garan- 
tías hiaíénicas. 
Prendas de protección: 
Ka todo» tos trabaje* al aire libre se 
dotará a loe trabajadores de prendas de 
protección persona! para evitar rigores 
climáticos. 

CAPÍTULO 6 
De la provisión, de agaa 
Art. 80. Provisión de Agua: Tod* esta- 
blecimiento deberá contar con Provisión 
y Reserva de Agua para Consumo Hu- 
mane y Consumo Industrial. 

Se vigilará estrechamente toda, posible 
fuente de contaminación y>o polución de 
las aguas que se utilicen, procurando 
subsanar deficiencias- Mitos de que se 
produzca la contaminación ya polución. 
Todo establecimiento mantendrá los ni- 
veles de calidad de agua convei-TÜentes de 
acuerdo a lo establecido eis el! Articule 9a 
Todo establecimiento deberá poseer 
aná'isis de las ag.ua* que utiliza, sea que 
boa obtenidas dentro de su planta o que 
sean traídas de otros lugares. 

Los análisis establecidos en el Articulo 
»3. será» realizados por dependieneias ofi- 
ciales, tale* como: Latooiratorios- de Salud 
Pública, Nacionales, Provinc'ales- o Mu- 
nicipales; Obra» Sanitaria* Nacional o 
Provinciales, 

Lo» análisis establecidos en el Articule 
93, serán hecho» baj© los. aspectos: a) 
Bacteriológicos, b> Piáleos, y O Quími- 
cos, y comprenderán las determlnacio- 
Mes •sísbleeidfls por la autoridad de Sa- 
lud Pútoteca comneteate en la zona d* 
aplicación. A reawerimlewto de La autori- 
dad de aplicación, de la presente regla- 
mentación se podrá, sollettar se efectúen 
deterraHw«iorres especíate*. 

Le» analista establecidos en el Artículo 
í*. serán ejecutados: 
a) Al coBoenza» sus aetiwdades todo 
eatablecimiento de cualquier rama de 
actividad, b) Todo establecimiento 
en iunetonamiento al promulgarse 
lapieserrte reglamentación. O Desde 
el jartaser análisis» en adelante se 
efectuará un análisis baeteriologicB 
semeatral y un análisis físico-quími- 
ca MHial. A determinae n de la au- 
toridad de aplicación Ja frecuencia 
dmeripta antériormaute podrá ser 
cambiada. 



Loa análisis ejecutad j Asarán ser 
asentados, en. un llbr* taiiado» desti- 
nada a esto solo efecto Dicho libro 
deberá estar a disposición de los 
inspectores ae i» Ley M? lfl.58fJ¡, en 
cualquier circunstancia em la que 
ellos lo sol.eüeu. Et asiente será 
completo detallando: Pecha de eje- 
cución del análisis-, lugar, basa y 
íeclia del tomado dé la muestra, re- 
sultados y, oticiua. que le ejecutó-. 
Los anáiisis seuán efectuados sobre 
todas las aguas que se utilicen. De- 
berán: ser ejecutados separadamente 
sobre aguas que provengan de fuen- 
tes distintas, aunque tengan destín© 
c uso comúra. 

Se ejecutarán, análisis sebee aguas 
que se recircüíen. o vuelvan a ser 
utilizadas en aistintos» ciclos- de la 
misma activ.dod, antes de volver a 
ser utilizadas. 

En todos los, casos se hará, diferen- 
cia entre aguas para uso humano y 
agua para us@. industrial. 
Agua para uso humano es la que se 
utiliza para Deber, Higienizarse o 
preparar alimentos y cumplirá con 
los limites aprobado para ag.ua de 
bebida ¡jor la ¿utoriciad competente 
Ministerio de Bienestar Soeiai — 
Subsecretaría ae Saliut Püaüca y 
que se detal an en el Articulo 93 con 
los valores máximo* tolerables de 
elementos contenido» Agua para uso 
industrial, es la que se utilice en el 
trabajo y se la dividirá erii dos ca- 
tegorías: a) Apta para uso* huma- 
no: b> No apta para uso humano. 



De do cumplimentar el agua la flMr 
lMScación, para uso humano a apta 
paara uso humano',, el estahleeimiea- 
to será responsable de tomar ias n»- 
didas o efectuar as obras necesa- 
rias para lograrle: 

Si el agua para uso industriai no 
es- apta para el uso- humano, se 
adoptarán las medidas- preventivas 
necesarias para evitar contacto del 
agua con :os trabajadores. Toda 
fuente de provisión de agua no apta 
para uso Humano deberá tener car- 
teles que lo expresen claramente. 
Donde la provisión de agua para 
para consumo humano o apta para 
consumo no sea hecha por un ais- 
tema ajeno al dominio- del estable- 
cimiento, el establecimiento deberá 
asegurar una reserva nrmimn diaria 
de treinta <3e> litros por persona 
qm permanezca una jornada entera. 
Se preservará la calidad de -as 
de las aenas para uso humano o ap- 
ta para uso humane dé contamina- 
ción por parte de aguas de uso in- 
dustrial' o aguas resultantes de pro- 
ceses. 

ffih ios lugares donde se provea sis- 
temas de protección personal como 
duchas, lavaojos. -Je emergencia, de- 
berán estar dotados de agua apta 
para uso humano. 



oente» de la. metalogía fijada por •*■ 
ta. eegiamentacióa. 
3 . Métodos- de medición- 
Todos los parámetros indicados da- 
ban tomarse en. el lu^ar de trataba 
del operario. Las iecturas con. el psi- 
crómetro e anem^ietoo- deben ha» 
cerse en cada puikt» en que se «Jai- 
que el t«abajadoi: Dado qjie ei ter- 
mómetro globo necesita por lo ma- 
nos 30 minutos para estabilizan la 
lectura, si el operario no permaae- 
ce en un solo lugar, se ubicarán el 
aparato en un punto intermedio ea- 
tre le» que ocupa e 1 homtee, 3iei¡a- 
pre que estos puntos no estén aleja- 
dos más de 2. metros entre sí, en ei*- 
yo case se hará una lectura era< cada 
punto aunq¡ue el tiempo de perma- 
nencia en el lugar sea inferion a 30 
minutos- 
Anemómetro de molinete o de paleta: 
Sólo debe ser utilizado en aquellos luga- 
res de trabaje donde existen, altas veloci- 
dades de aire. Bn. los aparato» que no tie- 
nen, cronómetro incorporado deben ha- 
cerse las mediciones por períodos no in- 
feriores a 30 segundos. 

Termoaaemárneta»; Debe ser utilizad» 
en aquellos lugares- de trabajo, donde hay 
bajas velocidades de aire, donde ei ante- 
rior equipo es ineficiente. 
Psicrómetro de vo!.;ü: Se harán tantas 
Híetermlnaciones como seaní necesarias ha&- 



Queda probibida la utilización para taque dos determinaciones sucesivas seaa 



uso humano de agua saliente de ca.- 
deras de proceso. 
Art. 91. — Provisión de agua para 
consumo hrumanoi 



tTTiJLKCACIO^ B« MSfU/S.- EWMJSKl'RIAL APTA PAJRA USO HUMANO 

TAKÍiA DE VALOKES' MÁXIMOS ADMISIBLES 



Características Físicas 

Turbiedad: 

Color 

Olor (umbral a 88» O 

Saber < ver nota li) 



Características Químicas 
pH (ver neta 2) 



Sólidos disueltos- totales mg/1' 



Límite Tbiera-bie 
i unidades) 3 
i unidades ) 12' 
10' 

Limite Tolerable 
pHs + 0,3 ó a ; ,ff - S-,2 



2.800' 
808 
40ff 
700 
408' 
0,28 

ouo 

1,08" 
0,10 

1.8tt 

0,10- 

0,0S 



Alcalinidad. Total (Ca Co8i> rag-í 

Dureza total ' Ca Co3 )■ mi?, 1 

Cloruro <C1) mg, 1 

Sulfato (S04 1> ms/1' 

Hierro total (fe) mg;I 

Manganeso ( Mxí) mg.-'I 

Anioniáco (N.H4) mg'l 

Nitrito (N02) mg/T 

Nitrato (N03 ) mg/ 1 

Plorurc ( F- ) mg, I 

Aisénico i As ) mg / 1 

Plomo < Pb ) mg l 

Nota 1: N< se fija valor para "sabor" como consecuencia de las dificultades 
que ofrece su determiaac ón em¡ la íiatSna de", lahoratorio. Conio regla genexa* debe 
tener sabor agradable e imobijetable para todos ir;s usuarios. Ningún individuo que 
beba el agua por primera vez deberá sentir disgusto por el sabor ni tampoco necesi- 
tar habituarse a sü íngesiiénj. 

Ho*a Zt FH=ph de saturación eon res-peeto ai Ca Co3. 

El pHs se aplies soianwní» a aguas superfic'ales. semetidsw a tratamiento quí- 
mico de coagu ación o- aqueltas- cuyo contenido natural de C02 ¿as tornen agre- 
sivasi 

Guando mo sea posible la corrección del pH en el agua, se considerarán como 
limite los valores comprendidos- entre 8, 8 y 9.2 unidades. 

CAPITULO T 



De 1»» Besasoes- Ini iwute teles- 

Articulo 92. — Desagües Industriales. 

1. Los desagües de las distintas ope- 
raciones o tareas deben se- recogi- 
dos y canalizados, impidiendo su li- 
bre eseurrimi'énto por ios pisos y 
conducidos a un lugar de aleja- 
miento y captación. En lo posibie 
los desagües ser¡¿n canalizados se- 
gún conrluctos cerrados. 

TITULO IV 

De tes- CondieioHe» de Wgiewe de !■»» 
Ambieste» Eaibeíale» 

CAPITULO 8 

Be las- Condicione» nisrrrrtérmíe*.* 

Art. 93. — Definición: Se considera:i 
como condiciones higrotérmveas a las 
.resultantes de la; temperatura, humedad 
y la velocidad de! aire en tos ambientes 
laborales, debiendo estas condiciones -ser 
tales que no alteren la salud y el bie- 
nestar psieofísieo" de los trabajadores. 
1. Parámetros de Evaluación: Para ia 
evaluación de las condiciones higro- 
térmicas es necesario y suí'icienjte -a 
medición de los siguientes parame- 
tros: a) Temperatura de bulbo se- 
co (tbs) en °C; b) Temperatura ae 
bulbo húmedo (tbli) en ?C; Tem- 
peratura globo ítg.) e °C; d) Ve- 
locidad del aire, (Va) en. cm(se¡í. 
o m¡min.; e) Estimación del calor 
metaibólico según grado de actividad 
<M) en Kcalih. 

El calor metabólieo es la resultante 
del calor producido por el metabo- 
lismo del cuerpo humano para el 
normal cumplimiento de sus funcio- 
nes vitales, para mantener el- equi- 
librio térmico y el, que se produce 
por efecto de la actividad que ejer- 
ce el individuo. El ealor estimado 
según el grado de actividad tiene aa 
cuenta la sumatoria de estos distin- 
tos- factores y se toma en general de 
acuerdo a. tablas establecidas para 
los diferentes tipos de tareas y la. 
posición del cuerpo para realizarlas. 
. Deberá ejercerse precaución en no 



poner en jontacto quidos que pue- 
dfen reaccionar produciendo vapores 
o gases tóxicos o desprendimiento 
de calor. Estos liqu'dos deberán ca- 
nalizarse por separado. 
Los- conductos o canalizaciones de 
los desagües deberán ser sólidamen- 
te construidos y de materiales acor- 
des con la naturaleza fís-ico-quimi- 
ca de los líquidos- conducidos. 
Los conductos o desagües no debe- 
rán oCreer desniveles o saltos que 
obstaculicen e¡ tránsito^ mi ofrezcan 
riesgos de caída, con respecto- al pi- 
so de los lugares- de trabajo. 
Los- desagües industriales, o cloaca- 
les deben ser conducidos a planta de 
trabamiento o colectores cüoacaies, 
según la legiálaeión' vigente en i& 
zona de ubicación 'ie! establecimien- 
to de manera que no se cairvierían 
en un riesgo para la salud de los 
trabajadores ni»en un factor de con- 
taminación ambiental. 
Donde existan plantas- de tratamien- 
to de desagües, éstas deberán lim- 
piarse periódicamente, debiendo to- 
marse 1 as precauciones- necesarias 
de protección personal «on ios- tra- 
bajadores que la. efectúen. Las zo- 
nas de las plantas de tratamiento 
que sean motivo de acceso humano 
periódico, deberán ofrecer buenas 
condiciones de acceso iluminación 
y ventilación. 

Los parámetros a), b), c) y d) eva- 
lúan la carga ténmca dada por los 
factores ambientales.; y e) es- una 
expresión de la respuesta fisiológica. 
de cada individuo a las condiciones 
del ambiente y al tipo de tarea des- 
arrollada 

Aparato» para la medición de los ci- 
tados parámetros. 
». Medición, de temperaturas. 
Los aparatos que se enumeran a con- 
tinuación constituyen un conjunto 
lásica mínimo para la evol 'ración de 
Imdiciones higrotérmicas,. sin exciuir 
tros aparatos qise puedan cumplii 
lucientemente los mismos objetivos 
siempre que los resultados obtexr 



iguales. Se verifica la temperatura de 
bulbo seco.. 

Psicrómetro mecánico: Se hará, funcio- 
nar durante pacos segundos y se tomará 
la lectura. Se repartirá «arias veces para 
verificar, en deternúnaíiiones. sucesivas la 
igualdad efe las mismas 

Termómetro globo: Se verificará leyen- 
do cada S minutos (5) a partir de loa 
primeros 20 minutos (ía) que dé una lec- 
tura constante. 

4. Estimación del calor metabólica s«* 
giin el grado de actividad: 
Dado que i» determinación de esto 
parámetro es- de diíícü ejecución si 
se tratara de evaluarlo cea equipa» 
especiad** sóbate cada individual se 
realizará la esiáni ación, por media 
de tablas» segfín 'a posieión en el' tra- 
baje y el grado de actávidad» Se cwes¡~ 
sáderamát al ealor metabóüco- (M) co- 
mo Hit swnaterla del nsetabo&mffi fea- 
sal (íJKBtóv la adición derivad» de la 
poaieito CMJ> y la adieiókt que e»- 
rrespaade al tipo> de trabajo (JAH>v 
de mati© ojue*. M (aaior metaüriü)- 
GC-) = Uta. . + MI -í MIL. 

í Siendo 

MB= 7* ICcaVh 
MI 

Posieión del cuerpo 

', (Kcal/h) 

W Extendido, sentado- 

48- De pie 

120- Caminando 

256- Stibiendó' 

Las condiciones higrotérmicas de lo» 
ambientes rhdustnufes se clasifica- 
rán por medio de las mediciones 
efectuadas' y del i'álculo de los índi- 
ces correspondiente! a los efectos dSe. 
eontrol y corrección de los ambientes 
laborales se programarán y ejecuta- 
rán los distintos caminos de correc- 
ción qjie se enaceran a continua- 
ción: 

a) Reducción de la emisión de laa 
fuentes de calor medíante la ais- 
lacló* o el pintado de superficies 
calientes: 

b) Ventila-ción d;í local por extrac- 
ción natural c forzada sohre cuer- 
pos callentes o sobre- procesos qiie 
agregan vapor efe agña al' aire; 

c) Ventilación general. El aire fres- 
co que ingresa debe alcanzar a 
los operarios antes de entrar en 
contacto con ios cuerpos caBen tes; 

di Segregación de la fuente de- calor. 
5-. Protección dte-I personal: Si los an- 
teriores métodos fueran insuficientes, 
o el proceso de trabajo na permite 
ía adecuada corrección, deben adop- 
tarse las medidas tendientes a la 
proteceí#r> individual de los trabaja- 
dores, conro sucedáneos dé las ante- 
riores citadas. 

1. Ingreso localizado ele aire fresco so- 
bre' ei personal. 

2. Usw de parnteHa» reflectoras- o de 
pantallasr absorbentes- para protec- 
ción contra el' cator radiante. 

3. Atslaeión' dtel operario en cabinas 
ventiladas o refrigerada». \ 

4. Uso ó>- ropas reílectíva»- y para ex- 
posfeiAnes corta», uso- de tirajes- áe- 
alTimrlnio y amianufi. o> vemtilado» 

6. KedncciOH de la «^josfeión' del per- 
sonal a condicioinrs higroiafernicas 
agre*vas. 

Cuando las anteriores recomendaciones 
no basten para, hacer tolerables las con- 
diciones de trabajo de los operarios: a no 
puedan aplicarse por razones operativas, 
o como medida a adoptar mientras se 
realizan. las modificaciones ambientares 
tendientes a lograr este propósito, se pro- 
cederá a reducir el Cvurpo de exposte ón 
de los trabajadores,, a rjeríodos al cafas de 
los cuales na ss haya alterado e¡ equili- 
brio térmico de los teRviCiUos, a'terasTr- 
db estas expesfeiones con. permanencia <íe 



)w sean comparables— con los ema- | los- operarios en Mitomtes en los cuales 
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puedan recuperarse y en los que puedan 
reaHawr %are*s igue no «jemaméen w» «s- 
fuen» fistelógieo mayor flu» «1 -que deter- 
mine wn «mlor KietaPóltoo superior a 286 "■ 
fecal/hora. 

•CAPITULO « 

fie Ja Contaminación Ambiental 

Art. 9*. — Toám lugar de trabaj© ®« ** 
que se efectúen procedo» u operaciones 
Que 4en «rigen « produzcan la «ontarai- 
nación del ambiente con gases, vapores, 
humos, polvos o «Boanactoses de eoaltfuter 
tipo, deterá disponer para las Satmms de 
trabafo o IneMacicmes totastrtatea que 
las «Motiven, de diapositivas destinados a 
evitar que la concentración de «iel»os jcaa- 
tamitantes alcance niveles que puedan 
Afectar la salud del trabajador. 

a) Tabla de Valores Máximos: La Au- 
toridad Oompetent* fijará valeres 
máximos permisibles para los am- 
bientes de trata jo, los -que «eran ro- 
jeto de una revisión anual a fin de 
su actualización y consecuente pues- 
ta «i vigencia. Se fijarán las modi- 
ficaciones y agregados cada vez que 
sea necesario, de acuerdo a la evo- 
lución técnica y científica. 

De no existir indicación en contra- 
rio los valores establecidos en el 

(anexo serán promedio de concentra- 
ciones para jornadas de 7 - 8 horas 
diarias de labor y 44 semanales. 
Los valores de las sustancias, fija- 
dos en la tabla, cualquiera sea su 
notación, son aplicares solamenLe 
para adultos sanos. 

(Los valores para las sustancias no 
mencionadas en la tabla, se adopta- 
rán de acuerdo con la bibliografía 
especializada. 

b) Análisis -de ■Control Periódico: En 
l®s tenates de trabajo donde se rea- 
licen procesos u operaciones que den 
origen a estados de contaminación 
ambiental -o donde se almacenen SU6- 
tanc-as tóxieas. agresiva» o infec- 
tantes, se deben efectuar análisis 
periódicos de aire a intervalos r-an 
frecuentes como 1 as circunstancias 
lo aconsejen. La frecuencia será fi- 
jada por la Autoridad Competente y 
dependerá de las condiciones del lo- 
cal y el grade de boieicidad de las 
contaminantes; 

^) Técnica de Muestreo y Análisis: La 
técnica y equipos de muestrao y 
análisis a utilizar deberán ser aque- 
llos que los últimos adelantos en ¿a 
materia aconsejan, actuando en el 
rango de Inteiés sanitario -definido 
por el tamaño de las partículas yo 
las características de las sustancias 
que puedan producir, (irritación, 
narcosis, intoxicaciones, afecciones 
de piel, empeoramiento de una condi- 
ción preexistente o enfemiedad ocu- 
pacional) 

El personal .encargado de ia toma de 
muestra, análisis y consecuente eva- 
luación técnica del problema debe 
ser espeeiaT*7ado en el tema. La Au- 
toridad Competente dará a publicidad 
una aula Normativa de ias técnicas 
de Toma de Muestra y Métodos 
Analíticos Aconsejables a eíeetos de 
poder comparar en Igualdad de téc- 
nicas de estudio, ios valores de la 
Ta'bla de Máximos Permisibles. Se- 
gún \nexo I; 

4) Concurrencia de Contaminantes: 
Cuando se compruebe que alguno de 
los contaminantes en su máximo 
permisibles puede resultar peligroso 
por la presencia de otro¡s contamt- 
nante|s o factores concurrentes o 
por cualquier otra circunstancia no 
contemplada en la presente regla- 
mentación, la Autoridad Competen- 
te podrá exigir al empleador que li- 
mite la presencia del contamíname 
a concentraciones inferiores a Jas 
cons'gnaflas en la Tabla de Valores 
Máximos. 

e> .Protección Individual: Solamente 
para ■ el caso de que la técnica .10 
prevea, soluciones o correcciones "te 3 
amb'p.ntp dr tribajc en w r estados 
■ée contaminación.' se recurrirá al 
uso ae equipos respirator.os de pro- 
tección indiv'duai. Esta solución de- 
be ser considerada como Ultimo Re- 
curso ante cualquier situación de 
contaminación de lugares de tra- 
bajo: 
f i Protección Individua! de Emergen- 
cia: En los casos en que los am- 
bientes -de trabajo dispongan de 
Equipos de Control ? Contnminan- 
tes deberá igualmente proveerse un 
«uímiefo rain 'me de uipos de pro- 
tección respiratoria individual paw 
el .fcr.atamien.to de cualquier emer- 
gencia cr.cunst&ncial. 
Cuando se trabaje con sustancias que 
ee absorben a través de la piel, se 
pt»i¡e°ei:á a ios operarios de manera 
de evitar el contacto o la exposición 
a las ,m'sma.$ 

El personal .debe ser instruido por el 
saiij «ador .en todo lo irita.exen.te a 
'os ffiespo? derivados de .su ambleB'-.e 
<ée -trabajo, -de los materiales yue 
«tilisa y en el uso de los equipos 
de prevención y control. 
EU ¡empleador debe .conservar en per- 
fectas condiciones aper.Bt3y.as 1 o s 
equipos de protección y control. 



El personal está obligado a usar yo 
iweer íuaeionwr loe equipos de pro- 
tección y|» eeneecién y control. 
Las «Hedidas -de o»»trol serán cemi- 
pletaílas par las -exámenes en sataa 
del -personal, especíate para «ida 
cewtammamte, qwe se establecen en 
el presente reglamento; 
g > Organísrao Oficial Encargado del 
CsBtrol de la Contaminación Am- 
biental ea Locales de Trabajo: El 
Organismo Competente tendrá a su 
car,§» el eaaíteol de las xsonieentra- 
ciones ambientales en todas las in- 
dustrias y lugares de trabajo sin 
excepción y le corresponderá.: 

— Intervenir controlando el funcio- 
namiento de nuevas fábricas o 
ampliación de las existentes, a 
fin de que queden garantizadas 
las condiciones de higiene y se- 
guridad Se sus ¡«catee -de te-a- 
tajo. 

— - Calificar a les locales y\o ta- 
reas «lie «e reaüzaa en jeitos se- 
gún su« condiciones ambientales. 

— Controlar y füacaHwnr la aplica- 
ción de las .disposiciones de »st.e 
reglamento relativas a las ¡imi- 
taciones a «que debe ceñirse el 
trabaje tmmane. 

El Organismo Competente proce- 
derá a la actualización anual de 
la Tabla de Máximos Admisibles: 
h) Evaluación de los Cantanainaartos 
en los lugares de trabajo: 
Los agentes delegados por la Au- 
toridad Competente para realizar ! a 
evaluación de contaminantes en 'as 
lugares de trata}©, deben preeed'-r 
preyio a la toma de muestras, a de- 
jar diebida constancia en acta* pa- 
ra las partes iníe-e^ada? .de ias 
condiciones de las mediaciones wali- 
zadas. La constancia en actas debe 
contener como minimo ias siguientes 
indicaciones : 

— Descripción del proceso o secuen- 
cia ODei-5ir'.onai. 

— Descripción de las condiciones 
operativas. 

— Descripción dí la técnica de to- 
ma de muestra o instrumental 
uti'izado: 

— Técnica analítica e instrumental 
utilizado o a ur.lizar. 

— Número de muestras tomadas, es- 
pecificando para cada una: tiem- 
po de maestreo, cauda!, lugar de 
toma de muestra, tarea que se es- 
tá llevando a cabo ¿arante la to- 
ma y valor asilado. 

— Tiempos de axposición 

— Ponderación de los resultados de 
acuerde a 19.6, 

— Error cometido. 

CAPITUtO 10 
De las iRtMiiiiüHMies 

Art. 95. — Radiacioiie.' . 
1. Radiaciones ionizantes. 

Rayos -'X": Todc lo referente a la 
pioduccion, uso y control del uso de 
Rayos "X" se conducirá a través de 
la Ley Nacional N' J 17.553 y los De- 
cretos Nacionales número *6S2(i#a y 
número 1648|J0. Las Servicios de Me- 
dicina del Trabaje efectuarán sxá- 
menes médicos al personal .expuesto 
de acuerdo a lr> establecido en el 
Capitulo correspondiente a' presen- 
te Reglamento. 

Sustancias radioüctiva-s: Todo lo 
referente a la tenencia, uso y con • 
tro¡ .de; ubo de material radioactivo 
se conducirá a través de¡ Decrete 
Nacional If? 842 58 Los Servicios de 
Medicina del Tr, bajo efectuarán 
exámenes médico; al personal ex- 
puesto de acuard: a le ««tatolee de 
en el capitulo corres pon diente al 
presente ¿eglameuto. 
2. Btadiacianefc no ion toantes. 

Radiación .ultravioleta e infrarroja 
Deberá .prevenirse U exposición hu- 
mana « ¡estaje radiaciones. De .ser im- 
prescindible la p*pc6'.cióu humana 
se adoptaisán adaeiiüda* medidas de 
protección peassonal. 
No «debe .considerarse el alejaiaiien- 
to de la fuent- .de pioduccón co»c 
una medida ,ad?cuada de protección 
en el caso de rayos láser. 
Toda situación considerada de expo- 
sición prolanagsda o de fuerte dosis 
deberá ser consultarte: con la autori- 
dad de aplicación, los Servicios de 
Medicina del Trabajo efectuarán 
exámenes mea eos ai personal ex- 
puesto, de acuerdo a lo establecido 
en la presente. 

Radiaciones de Rad'ofiecuencia Es 
la radiación cuya longitud de onda 
está comprendida entre un milíme- 
tro (1 ram) y tres mñ metswis (3,080 
m.i. En miKgán caso se permitirá 
la expoa'o*ón "humana a una cawti- 
dad de putene a por un-^dad Ae su- 
■perficie mayor de r-viez miliwate p»r 
cerrtímetro cuadrad» 

10 m W 

M&KÍHBC =. 

CKl2 

Esta cantidad se refiere a recepción 
a nivel de piel y por cualquier lon- 
gitud de exposición 
Vor períodos de un mfcx'mo Ée seis 
minutos, se permitirá exponento hu- 



mana a un máximo de energía por 

unidaíi de -superf-ete úe «n m«iw*te 
por hora por centimetie cuadr«do. 

1 m "W hora 

Máximo . — 

cm2 

Ssta -canJádad se raíide .a nivej. de 
piel. 

Los sewtáeiQs de M«oia»a del Tra- 
bajo efectuaiiin exámenes js>éa qob 
.al penmiaA exp.uest. de acuesde a 
lo estaialeísiaB en «1 preseas*. 
Toda situación conáidexuda por so- 
*»e ias ifatítes M^a/tka .tíebera *er oo- 
■muiiieada a la «utoindud de apoca- 
ren. 

3. Registro. 

Todo personal oue ti'Ataje er¡ con- 
dicionas de ser «xpuí^tc a eualqu et 
clase de i adiación dt bcra ser reg s- 
trado en lita-o toliadi, ai electo. Este 
übro Mvá llevado y naanteiuak a 
disposición de los iiíspíictOi.e* de la 
Ley W> Í9MJ, en tu 'Servicio de 
Medicina del Trabajo". 

Art, 9u. — ftajááac aaes peügroí.a«. 

1. Jladíac iones i»f rano jas. 

a) En los iugaies de i,r«>ba¡io en que 
.exista «xi)e-5'*ión intensa de la- 
4iacioiMS miran'. ja«" *e iBAtala- 
ráu. tea -cewca de *a iuente de 
wigeH -como se» jMabible, panta- 
llas absorbentes, cortinas üc agua 
u .oti'os d¡4Jo«H.v¡os a#i^opiacios 
paxa neutrmJiaar o disminuir el 
riesgo. 

to> Las üratajaderes ex,pu«)itos a in- 
terviúse füecdente- a ,«»tas ra*La- 
cia»eái seráa pmv¿%tm de «aupo 
de protección cci.ai. Si ia expo- 
sición a rad'-acuineí, hüfran-oja* 
intensas es constame, se dotaaá 
adenrás m los tra ja jadta'ee de e.as- 
íjuett? con v ¡ata-a c «láscala »de- 
cuada. r«pa-- ügcia* y i>e*i.- tecle.- 
al calor, nMwaplsi.j y emeacc ¡que 
no m endureisea « abla»de cot; e. 
•calor; 

c) La PierdWa ímucí«j de la luz uca- 
sáoxwtía poá' «1 «tap-ieo de smtipa- 
r.Das. v seras o paütaüas ¿teijr- 
bentes se. ti compensada c-un un 
aumento de la ilaainacióti gene- 
ral y tocad; 

d) Se adoptaián ias medidas de 
prevención méetícat ojaca-tunan- pa- 
ra ewitar la insomción de los tra- 
ta-ijaáores sja»ieta-*os a r«tiiac ón 
infmrroja, prove/eaéales «e Be- 
bidas sata a* y protíegienüo ias 
jpartas ,áe*.cubiei uis de *«u cuerpo 
con cremas «jslattTf* <deí caioi : 

e> Los trabajos expuestos frecuente- 
mente a fes jajws niratrojofi que- 
dan fixniaibicios a ios iueoeiwi de 
d.ecioclio .arios, v .en genfrai. a 
ia« peruanas -que ^asteacan enier- 
medadiM cutánea.- o puiaaan&res 
en p«-ooesos activo»-. 

2. Rad aciones uttravtoietas. 

a) En ios trabajos ae .soldaduras u 
otros que presen i«ií el rie^o de 
em sión de radiaciones ultravio- 
letas en cantidad nociva, se to- 
marán las precauciones necesarias 
para ev bar la dií*Kón de dichas 
ra#i»citjBes mediwftte la .c»i.oca- 
ción Ae paír tallar «teedeciur de i 
punto de origen c entre éste y 
los puestos de trabajo; 

ai Como .complemente de la protec- 
ción colectiva, se dotará a los 
tratajadwres eJtPUcstos a «diacio- 
oee ultra viale tai oe aa¡uápar'rac o 
má*aai*M piwtactoras coa crista - 
les «o'eeeadoa, para absorber las 
r.aUiac',«iea, guaníes apropiados y 
cremas aislantes »ara las ¡paites 
del .cuerdo «jue «ueden al .descu- 
bierto: 

c i La* «ipadHaluBes de soldadura por 
arco eléctrico se efectuarán, siem- 
pre sfMe «e« pasible, en .comparti- 
mientos o cabinas indi vi duales, y 
si «¡fio ffio «s íftctibie, se coloca- 
rá»» gMBtallae laJí-tactorA* móvi- 
les « «©rtinas iiHiombusUbles al- 
redoéa de cada lugar de trabajo. 
Los ffSBtnapaM.iBiiep4.es «deberán te- 
ner -paaedee hitar «tes quc no re- 
flejen la* radiacione*, y piatadas 
siempre «te oeloces «iaiios; 
i i Todo trabajador' .«sometido a ra- 
tttfteittnes til*i , t.*ieuetae en canti- 
dad moeiiva sea;á eepecialmente 
iCMKtiwtcto, fin farasa uepetida, ver- 
bal f «ara i tu de ¡ios riesgos a que 
está eKpaeeto y ruediois apropia- 
dos «le |K'OtecMéa. Se pusásíben 
•estas trato .jas a las aau jeras me- 
«wwot ck «.'fBtáún «ños y a los 
varoaes menores de diecioche 
años. 

Radiaciones ionizantes. 
Se consideran radiaciones ioniíantes 
las electi-omagrtpticias o corpuscula- 
res capaces de producir isnes a su 
paso por la materia, de tema direc- 
ta o tedirecta. 

a) Se prohibe a los varones meno- 
res de -ttieeioche «ftos, a ias mu- 
jeres menmm -de ve n*M» -años, 
a las casadas -en eflad <de pro- 
CM'eat, y a las «Diteras tn» meses 
arrtes <e ««traei- 'matriíawiie, re- 
alizar trabajos expuestos a radia- 
dones, ea «osfa sc^eriwes a 1¡5 
Rems. al año. 



bl Los trabajadores expuestos a pe- 
ligro de rad «cienes serán in.or- 
madJs p^evi-inetiee y par perso- 
na competente-: -sijtee los rieogos 
qw su paesto »e tralíajo com- 
porta pai a su salud, mié precau- 
c«aes que deben adoptar; el s^- 
nifiea.d« ie las -seftíries. de -segu- 
ridad o sstemas de aiarma- ios 
métodos de tr*br-jo que ofreícaii 
mw garantía* di segm-Mad; el 
uso adecuado de as prendas y 
medios -de protección t>ersona' y 
la importtmeia <le *''meijerse a re- 
cemoeimiewtos clínicos periódicos 
y a Irís prescripciones médicas; 

<c) KiRguna per®m*a «ím.u«r& tra- 
bajos con pe'igt-c de radiaciones 
«in un puevio reeonoc «liento m«- 
tíieo; 

d) Los haces de rayos úliiles serán 
© '«««.adoe, ea k> pos pie, ae mo- 
do -que no ateanoen a las aonas 
adivacewtee «cvpadas t»or perso- 
nal; la secc'^n de r»í :ítm¡ se M- 
íMitai-á aJ "üiaximü md. ^Mjnsatiíe 
para el trabajo a -ea-liKir; 

el Bn -el iHteror de los rec ritos con 
pe".iSio de radiac ones 3' en la zo- 
na exter oí de los mismos con 
rieege de contarrrinacióti, -se ad- 
vertirá tal peligro car carte.es 
muy visibles; 

f ) Para ¿a orotección personal de los 
tr-abajadonee se empieasáu ropas 
de protección especales. corno 
rno.1103 o Iíuzos con cietres «siaa- 
cos. .guantes, cub.tcabe.5ai, *ai2a- 
flr: .y de Antees ''aiperiimables oue 
se mantendrán limpio:» y aeríán 
descontam nados periódicamente. 
E canibio de ropa de .rrabaio por 
la de calle se efectuará «b v*»- 
tuar.os adyacentes ,a íis iavabos 
o duchas, que serán ¿otados de 
toallas y pañuelos de papel, jos 
Que después de .usadas se eolcca- 
carán en recipientes especiales; 
g» Se emplearán másca-ms <• ei-ca- 
fanríras especia.es en caso de 
cci iminación r&eioadwa de la 
atmósiera. que se comprobará 
mediante aparatos de control fi- 
jos o portátiles, o dispositivos de 
.uso persona! para detectar el ni- 
vel de radiaciones en el ambiente 
o i-a contam'nac.ón radioactiva 
de suelos, mesas .le trabajo, apa- 
ratos, utensilios y -en su caso, de 
las aguas; 
h) Se cuidará muy especialmente el 
a macenaraiento sin fiellsro de 
productos rad'oactivos v la «limi- 
nacián de residuos ; 
i) Cuando se presente un peligro 
acusado de radiación o contami- 
nac'ón por accidente, a*wia u 
otras causas será suspendido el 
trabajo imnediata>meB*e; 
j) No se introducían en ios loeaK» 
donde eiústan o se usen susian- 
cias radioactivas; alimentos, bebi- 
das utensilios para tomarlos, ar- 
tículos de fumador, bolsas de ma- 
no, cosméticos u ab.ie.tos para apli- 
carlos, pañuelo.- áe bolsillo o toa- 
llas isialvo las de papel). 
CAPITULO 11 
De la Ventilación 
Art. 97. — Cuando p.01 medios naturalt:s 
no sea posible obteaer una ventilacrón 
satisfactoria, ya sea por su cantidad, ca- 
lidad o posibilidad de iiuiíonEnidad } .con- 
trol, ya sea por la natuiakaa d; ias ope- 
raciones realizadas en el local de traba io, 
el número de .ocupantes el despBMadíaiif-n- 
to -de oontam liantes u otro rnaativo e ai- 
quiera, deberá «unlenientarse I11 «ciuiia- 
ción natural con sistemas de ventilación 
raacáa-Mca. 

Ait. -98. — Si existiera diespranátaionto 
de contaminantes de cualquieT natursue- 
o condiciones que puedan ser ipxsr judicia- 
les jaara la salud, tale;: como alta tenj- 
peratura, vapores, gases, nieblas, po.vi» 
u otras impurezas en el aire, las insta ra- 
ciones de ventilación natural yo mecá- 
nica deberán ser capaces de mantene- eu 
tede lugar si ambiente y en to*a Momen- 
to las corydiciones aajbSefflitalee y la con- 
centración de eowtamlirantes dentro de 
los valores admisibles -establecidos en lo» 
títulos con'«spondlenl«s de este regla- 
mento. 

Art. 99. — Las inataiaoicnes ás ventí'a- 
ción natural y^o mecár^ca deberán ser ea- 
paces de suministrar la."- cantidades de ai- 
re fresco dadas en el anexe II (Cantida- 
des mínimas requeridas de aire fresco). 

Art. 100. — Cuando exista contaiBiinacióa 
causada pea- sustancias' desprendidas en el 
proceso industrial q.ue ao hayan sido cap- 
tadas por extractases ¿ocales, ae smaiius- 
taará al ambiente una cantidad de aire 
de ventilación genera: íuficien'e 1 para di- 
luir con seguridad la totalidad rtel «ecta- 
minante a tm nivel inferior o %pua a los 
máximos admisibles estalflecttlos em J« 
parte correspondiente de este wjíhnnewt». 

SI de ia tabla y «e^uisito jaüecedentes 
re«aifcai»n -ém e «&s salames para na 
misma «mbiemte, «e Adaptará el «alar 
mayor. 

Art. 161. — Cvtmáo !a veirtílai;lfej delta 
baserse p«r medios iTweaníeoa, é¿¿os de- 
berán ser capaieee de «amteisbrar la tota- 
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udad de! aire necesario, sin que se ten- 
gan en cuenta *as aberturas existentes pa- 
ra ventilación natural 

Art. 102 —Los equipo- para ventilación 
mecánica deberán man tenerse en buenas 
condiciones, y en func^namientc perma- 
nente mientra? . se realicen careas en d 
.ocal. 

Axt. 103. - Los locales equipados con 
sistemas extractores jara ventilación ge- 
neral o localizada, disp indrán de enuaaa 
de aire Iresce de ¿utiCiente capaciuai. 
para reemplazar el aire aspiraao poi ios 
sistemas, y dichas sntraoas estarán ins- 
taladas y situadas de ta manera que lo.-: 
trabajadores no se .mcuentien expuestos 
a corrientes de aire molestas c dañinas y 
eí cambio de aire sea integral y efectivo 
en todos los lugares de los locales. 

Art. 104. — Cuando »x:stan fuentes de- 
finidas de contaminación, de polvos no- 
civos, humos, gases, vapores, nieblas o pul- 
verizaciones, se insialarar. sistemas de ex- 
tracción local que capten ios contaminan- 
tes desprendidas en su origen e impidan 
su dispersión por el local. 

Art. 105. — E. aire aspirado por los ex- 
tractores locales exigid i por el articulo 
103, no se computará para los efectos de 
la ventilación general establecida en el ar- 
ticulo 99. 

Art. 106. — El aire aspirado por los ex- 
tractores locales no se descargará a la 
atmósfera exterior en lugares donde pue- 
da ofrecer riesgo a la salud de las per- 
sonas. 

Art. 107. — Las instalaciones de venti- 
lación local por extracción se mantendrán 
en buenas condiciones de funcionamien- 
to, de modo que no existan fugas qut 
puedan producir la contaminación en 
otras áreas del iccal. m reduzcan la efi- 
ciencia del sistema. Dnberán ser mante- 
nidas en funcionamiento durante todc el 
tiempo que esté activa la fuente de con- 
taminación. 

Art. 108. — Los aparatos de calefacción 
individuales oue se inr.'alen en los locales 
de trabajo, deberán disponer de conduc- 
tos de evacuación de modo que los gases 
de la combustión no pasen a la atmósfera 
del local. 

Art. 109. — De existir equipos purifica- 
dores de los gases captados por los ex- 
tractores locales; los mismos estarán ub.- 
eados de modo que no produzcan la con- 
taminación del ambiente durante las ope- 
raciones de descarga o limpieza. Si estu- 
vieran dentro del locaí de trabajo, las 
operaciones de descarga y limpieza se re- 
alizarán únicamente en horas en que no 
se realicen tareas en el local de trabajo. 
Art. 110. — Los sistemas de inyección y 
extracción se diseñarán de modo que no 
produzcan corrientes de aire que puedan 
perturbar las zonas de captación de los 
extractores locales, y de manera que ale- 
jen de la zona de respiración de los ope- 
rarios los posibles contaminantes despren- 
didos. 

Art. 111. —No se permitirá el funciona- 
miento en la proximidad de fuentes de 
contaminación controladas mediante sis- 
temas extractores locales, de circuladores 
de aires que puedan pti turbar el régimen 
de captación de las camoanas colectoras 

Art. 112. - El aire de ventilación debe 
estar libre de sustancia,- orgánicas, polvos, 
humos y toda clase üe emanaciones no- 
civas, asi "orno de bacterias. Deberá ser 
captado lejos de chimeneas», cocinas, re- 
tretes u otras fuentes de contaminación. 

Art. 113. - Si en la zona donde se en- 
cuentra el establecimiento no existiera ai- 
re suficientemente puro conforme a los 
máximos admisibles de contaminación es- 
tablecidos en la parte correspondiente de 
este Reglamento, se procederá a purificar 
el aire antes de su introducción en el 
ambiente de trabajo. 

Art. 114. — En invierno la temperatura 
del aire introducido no deberá ser inferior 
a5»C por debajo de la temperatura am- 
biente, si se calentara el aire de ventila- 
ción para fines de calefacción, la tempe- 
ratura de éste no podrá ser mayor de 
60? C. 

Art. 115. — El movimiento del aire en 
los lugares de trabajo cerrados será tal 
que los trabajadores no estén expuestos 
a corrientes de aire molestas, de modo 
que en las épocas en que se requiera ca- 
lefacción, la velocidad no exceda los 0,25 
m/seg. y en días calurosos, los 0,75 m/seg. 
Art. 116. -Cuando sea necesario circu- 
lar más aire que el esteb'ecido en el ar- 
ticulo 98, para calefacción o refrigeración, 
o asegurar suficiente movimiento de aire 
y por razones de economía se haga con- 
veniente recircular el aire de ventilación, 
podrá hacérselo siempre que la cantidad 
de aire puro incorporado al amb'ente sea 
como mínimo la establecida en el artícu- 
lo 99, y la proporción de aire recirculado 
en el total de aire de ventilación no sea 
mayor que el 70 % en volumen. 

Art. 117. — No podrá lecircularse el ai- 
re ««traído de baños, retretes, cocinas, ga- 
rajes y zonas de alta contaminación, ni 
el extraído por sistemas extractores loca- 
les, a menos que sea sometido a una pu- 
rificación previa, apropiada y eficiente 
que elimine toda contaminación de pol- 
vos, humos o emanaciones de cualquier 
naturaleza. , . , , L j 

Art. 118. — Se evitara las corrientes de 
,aire molestas, de modo que en los lugares 
donde se produzca la entrada de aire de 



ventilación *) ambienta 'as velo» Wades no 
su eren ¿as á.gu-entes. 

Entradas ■: menos de 2 m del nivel de; 
piso (.-.egún articulo ¿2). 

Entradas desde 2 m a 3 m del nive 
del piso, l,t m seg. 

mitradas iesde 3 m a 5 m jel n.vt> 
del piso, 2,0 n. seg. 

Entradas a más de 5 m del nivel de. pi- 
so 4,0 m seg 

Art. 119 Las entradas y salidas do 
aire se planearán cu.dau^samente de -nc- 
dc qu no ,e pr ,. . jan zona- i c rcu- 
lación nula, ai cortocircuitos de circula- 
ción donde e aire inu-oducidc -a ga ai 
exterior sin pasar poi zonas que requie- 
ren renovación. 

CAPITULO 12 
De la Iluminar on y Color 

Art. 120. —Iluminación. La iluminación 
en los lugares ae traoajo, natural o arti- 
ficial, deberá cumplir os siguientes re- 
quisitos mínimos: 

a) La composición espectral de la iuz 
(ir„.r<¡ au' adecaaón a a .«a 1 ., a rea- 
lizar, de modo que permita reprodu- 
cir u observar los colores en *a me- 
dida qu-; sea necesario para la tarea; 

b) Cuando la tarea se realice sobre ele- 
mentos móviles, o el equipo del lo- 
cal los contenga, se usará sisteman 
que no produzcan efecto estrobosco 

piCO; 

c) La intensidad de la ilum, nación se- 
rá adecuada a la tarea a efectuar, te- 
niendo en cuenta ei mínimo tamaño 
a peicibir. la reflexión de los elemen- 
tos que constituyan la tarea, el con- 
traste y duración ae la misma, y e : 
movimiento; 

d) Las fuentes de iluminación no debe- 
rán producir deslumbramiento, dilec- 
to o reflejado, para lo que se nrocu- 
rará distribuir convenientemente las 
luminarias y sup.-i íicies especulares 
existentes en el iccal; 

e) La uniformidad de la iluminación, asi 
como las sombran y contrastes serán 
adecuados a la tarea que se realice. 

Art. 121. — Composición espectral. La 
composición espectral de la luz utilizada 
debe-ra ser acorde a-n el destino de', oca; 
y las tareas a realizai. 

Cuando las tareas a ejecutar no requie- 
i an el correcto discernim enio de ios co- 
lores y sólo una vlsiór adecuada de volú- 
menes, será admisible utilizar fuentes lu- 
minosas monocromáticas o de espectro 
limitado siempre que no produzcan efec- 
tos psicológicos adversos en los usuarios 

Art. 122. — Efecto a.stroboscópico. Cuan- 
do en el loca' de trabajo existan máqui- 
nas con partes en movimiento, no podrán 
usarse instalaciones de iluminación capa- 
ces de producir efecto c-stroboscópxo. En 
estos casos no se utilizarán luminarias 
simples, fluorescentes o de descarga en 
gas, sino de tipo incandescente o sistemas 
de dos o varios tubos fluorescentes o de 
descarga, alimentado- ¡;or corrientes de 
distinta fase. 

Art 123. — Intensidad de la iluminación 
La intensidad o nivel mínimo de ilum na- 
ción, medida sobre ei plano de traoajo. 
será la establecida en la siguiente tabla- 

TABLA N? 1 

Intensidad Mínima d» llunv'nación Sobre 

el Plano o> Trabajo 

A) Tareas que exigen máximo es-fuer- 
zo visual: 1.500 x 

Trabajos de precisión máxima que 
requieren: 

Finísima distinción de detalles. 
Condiciones de contraste malas. 
Largos espacios de tiempo. 
Tales como: montajes extrafinos, 
trabajo fino de relojería, fabrica- 
ción de herramientas y matrices 
inspección con calibre, inspección 
de colores, etcétera. 

B) Tareas que exigen gran esfuerzo vi- 
sual: 700 lx. 

Trabajo? de precsion que requie- 
ren: , . „ 
Fina distinción de detalles. 
Grado mediano de contraste. 
Largos espacios de tiempo. 
Tales como: moblaje fino, trabajo 
a gran velocidad acabado fino, pin- 
tura extrafina, costura de ropa os- 
cura, mesas de dibujo. 

C) Tareas que exigen bastante estuer- 
zo visual: 400 lx 

Traba ios prolongados que requieren: 
Fina d'stinción de detalles. 
Grado moderado de contraste. 
Largas espacios de tiempo. 
Tales como: trabajo corriente de 
banco de taller v montaje, trabajo 
en maquinaria de taller, inspección 
y montaje, trabajo de oficina. 

D) Tareas que exigen esfuerzo visual 
corriente: 200 lx 
Que requieren: 

Distinción moderada de detalles. 
Grado normal de contraste. 
Espacios de tiempo intermitentes. 
Tales como: trabajo en máquinas 
automáticas, mecánica automotriz, 
embalaje y expedición, salas de ar- 
chivos y conferencias. 

E) Tareas que exigen poco esfuerzo 
visual: 100 lx. 

Tales como: sala de calderas, depó- 
sitos de materiales, cuartos de aseo, 
escaleras. 

F) Tareas que no exigen eafuert* vi- 
sual: 50 lx. 



Tales orno- tramito por vestíbulos | la iluminancia de ¿a? luentes de la lu«, 

de mocio que nc excedun las relaciones es- 
tablecidas an e articuK 100, y se orienta- 
ran a ios rugares de a-aoaje de modo de 
veaucir al tunimo la-: molestias del des- 
lumbram entt directo 

Art. 125. — Reíación de ¡uminancias: Con 

ei objete de evitar .as inferencias de lu- 

m nañcia causantes de deslumbramiento, 

^ , ,_ , „ i se deberá nantener entre e. campo vi- 

Art. 124 .- Dcv-lumb ■■• -uniente directo Se ¡ S(a ceiura y el reSj0 dei campo vióUa i t 



y pasi.ios, almacenes, carga y «n 

carga ot eemoiito,- no peligrosos 

Esia taoia c inc.uvr tarea? muy enix 

ciares que ■.eouieían i.vcies tie üum na 

cion por encima de tos detallados en t 

• rato A). 

Eitos serán determinados por la aut. r • 
..ai. de ap'ic c on a -uDeitud de parte 



uní n - 



ex s met- 



ías siguientes relaciones máximas: 



en un local nc incidan sobre la linea d«- j La r area visuaj se sltl . s en eí centro del 
v .-. on d' o ti ■) '■<<<• i s. i campo visua. y abarca un cono cuyo án- 

Además se instalaran pantallas difuso guio de abertura es de un grado, estando 
res y proiectoras adacuados para reducir e : vértice en el ojo. 

TABLA N? II 
Relación de Luminancias (Máximo) 



Zonas de' campe visual 



Campo visual :entral 

i Cono de 30 u de abertura) 



Campo visual penlérico 
i Con.- de 90^ de abertura) 

Campa visua; total 

(Cono de 120^ de abertura) 

Entre ia fuente üe luz y e. fondo 
sobre el cual >e destaca 

Entre das puntos cualesquiera del 
campe visual 



Relación de 
rea visual 


lu 


financias 


con 


la ta- 








3 


1 












10 


1 












100 


1 












20 


1 












40 


1 







(En todos ios- casos el vértice del cono se encuentra en el ojo) 



Art. 126 — Deslumbramiento Reilejado: 
3e evitara en lo posible ei uso de super- 
ficies pu iaas y brillantes, pief .nenoose 
ios acabados mate o semirnate. Si ías su- 
perficies pulidas no pudieran ser evitadas 
se or entaián las fuentes de luz de modo 
de dirigir los reflejos en distinta direc- 
c ón que los ojos de los trabajadores. 

Art. 127. — Uniloimidaa de ia Ilumi- 
nación: Para aseguiar una unilorm.dad 
razonable en la iluminación de un iócaí 
se ex .gira una relación nc menor ae 0,5 
entre su valor mínimo y su valor medio. 
E mínima > E inedia 

2 

La iluminación media se determinará 
electuanuo la medida aritmética de la 
iluminación general en todo ei locaí, y 
■a ilum nación minma sera ei menor va- 
lor de iluminación en las superficies de 
trabajo o en un piano norizontai a 80 cm 
tiel suelo. 

Esta regla no se api caí á en lugares de 
tránsito (ingreso/ egreso de personal i e 
iluminación de emergencia. 

Iluminación Localizada: En las casos 
en que se ilumine en forma localizada 
uno o varios lugares de trabajo para 
complementar la ilum nación general, es- 
ta última no podra tener una intensidad 
menor Que la que se indica en la tabia 
s'guiente: 

TABLA N? III 

Iluminación Geneial Mínima «En fun- 
c ón de la iluminación localizada i. 



Iluminación 




localizada 


mínimo 


general 


250 lx 


125 


lx 


500 lx 


250 


lx 


1000 1 x 


300 


lx 


2500 1 x 


500 


lx 


5000 1 x 


600 


lx 


10000 1 X 


700 


lx 



Art. 128. — Sombras y Contrastes-. Se 
estudiará cuidadosamente ia ubicación de 
las luminarias en relación con las zonas 
cié tiaoajo para asegurar una adecuada 
distribución de las sombras y contrastes 
producidos por la iluminación lateral, con 
ia iinalidad ae evitar incomodidades pro- 
ducidas por excesos de sombras y con- 
trastes. Asimismo se ubicaran las lumi- 
narias procurando no producir sombras 
indeseables en escaleras y lugares de 
circulación, asegurando la máxima visibi- 
lidad en todo momento. 

Art. 12d. — Ilum nación de Emergen- 
cia: En todo establecimiento donde se 
realicen tareas en horarios nocturnos y 
considerados peligrosos que cuenten con 
lugares de trabajo cue por sus caracte- 
rísticas no rec.ban luz de dia, en norarios 
diurnos, se debeiá instalar un sistema de 
iluminación con provisión de energía in- 
dependiente de la utilizada habit.ual- 
mente. 

Este sistema deberá suministrar una 
intensidad luminosa, no menor de 50 
luxes, a 80 cm del suelo. 

La iluminación de em:rgenc.a deberá 
peinntii la adopción de las medidas ne- 
cesarias de seguridad y facilitar ia eva- 
cuación del personal en los casos de acci- 
dentes graves, incendios, explosiones y si- 
tuac ; ones similares. 

Se instalarán luces de este sistema de 
seguridad de modo de asegurar la orien- 
tación del personal hacia las salidas. Ade- 
más mediante iranias reflectantes, pin- 
tura fosforescente se localizarán vanos, 
pasos y salidas y demarcaran -las zonas 
de tránsito. 



El sistema de emergencia se pondrá en 
servicio en ei momento de faltar ener- 
gía en ia red eléctrica. 

El s stema de iluminación de emergen-- 
cía iluminará comedores; sótanos, sub- 
suelos y todo lugar donde existan insta- 
laciones industriales o de comande (cal- 
deras, caninas de comando de ascensores 
y montacargas, tableros eléctricos, bate- 
rías de medidores, etc.). 

Art. 130. — Colores de Seguridad: Se 
utilizarán coiores de segundad para iden- 
tii car ugares y objetos, a ios efectos de 
prevenir accidentes en las actividades 
humanas desarrolladas en ambientes in- 
dustriales y comerciales y tareas conexas, 
sea en locales o lugares a cielo abierto, 
así como también en otros lugares don- 
de puedan producirse presencia o trán- 
sito de personas, de acuerdo a norma 
1RAM 10.005. 

Art. 131. — Los colores a utilizar se- 
rán (según la norma 1RAM 1054). los 
•i guientes: amarillo 1 — anaranjado 1 
— verde 7 — rojo 1 — azul 4 — blanco, 
negro, gris 4 — y violeta 1. 

Art. 132. — En lo pasible, los colores 
serán aplicados: 
a) En los objetos mismos; 
bi En zonas o franjas sobre paredes, 
pisos o elementos estructurales del 
edificio para Indicar la ubicación de 
objetos u obstáculos, sentidos y zo- 
nas de tránsito humano y de vehícu- 
los, pasajes, escaleras, medio de sa- 
lida o emergencia y toda otra seña- 
lización que establezca la práctica 
como necesaria para ordenar y fa- 
cilitar el transito; 
c) Sobre paredes, pisos c elementos es- 
tructura es del edifeio en forma de 
los símbolos indicados en la Tabla 
"A", para señalar la presencia del 
objeto u obstáculo, de manera tal, 
que resulte un contraste con el pin- 
tado de la paied. 
Art. 133 — Cada uno de ios colores y 
.símbolos tendrá el significado indicado 
ei, la Tabia "A". 

Art. 134. — Los colores amarillo y ne- 
:ugro se aplicarán en franjas alternadas 
v del mismo ancho, a 45^ con respecto 
a la horizontal, para indicar prevención 
contra posibles golpes, caídas, traspiés, 
originados por obstáculos, desniveles U 
otros puntos probables de colisión o en- 
torpecimiento del tránsito, y se emplea- 
rán entre otras en los nasos que íe indi- 
can a continuación: Baireras o Vallas. 
Primera y última contrahuella de cada 
tramo de escalera. Desniveles bruscos del 
suelo. Bordes de fosos no protegidos. Par- 
tes sobresalientes de insta 'ac-ones en ge- 
neral, que se proyecten dentro de áreas 
normales de trabajo o pasaje. Pilares, 
postes, partes' salientes de vehículos (pa- 
ragolpes, etc.). Dispositivos de sujeción. 
Bordes de plataformas. Puentes, grúas, 
plumas y todo otro elemento estructural 
o mecánico. 

Art. 135. — El coior anaranjado se uti- 
lizará para Indicar riesgos de máquinas 
o instalaciones en general, y se aplicará 
sntre otros, en los casos que se indican 
a continuación: 

Interior de tapas de cajas de llave, fu- 
sibles o conexiones eléctricas. Partes ln- 
ter'ores, protecc'ón de órganos de máqui- 
nas, piedras esmeriles, lijado: as o inyec- 
tólas, siendo la parte exterior del mis- 
mo coior que la máquina. Indicadores de 
) imite de carrera de piezas móviles. In- 
terior de puertas c cierres que deben 
permanecer cerrados Elementas de trans- 
misión y accionamiento me< ánico. 

Art. 136 — E' co'or verde se utilizara 
para indicar la ubicación de elementos 
de seguridad en general y se aplicará 
entre otros, en los casos que se indican 
a continuación: 
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íesplraáore.s, elementos de .protección per 
•tfWHSil; .¡Botiquines, «Ritme ¡pata tíoUtjn - 
tms a ftmmems -üe seguridad. JEtomewto: 
•para detección de jaiáqriinas. "Eustias de 
«^«riflafl. Carteles. .Irid-cadoies de me- 
.jüos^e egreso normaies -c de emergencia 
.j*¿t,' ¿87. — .-El «alar .nejo .se .utilizará 
para uaíUcaT ¡Ja ubicación ¡fie .ateniente* 
«tPaca combatit inesadios. y ¡se aplicará 
«Bt»e «tíos, -en Jes casos que se indican 
A aontipuaeión: 

Puertas de acceso a «ates 'de ■primeros 
'Matafuegos, ^Carretel o soportes de 
•rnaaigas. iNickes. mdEurltes. Oajat de ísa- 
«adas. Baldes. Cajas de -alarma, etc. 

Ar.t. 138. — El color a/ul se utilimwá' 
pai» indicar precaución m accionar un 
contacto eléctrico, llave -de .paso o meca- 
nismo general, eercior.áiidQse antes de ¡ha- 
cerlo que la puesta en ¡.marcha del dis- 
positivo no sea causa de un accidente-; 
*e agtóoará, -entre Otras en ios casos .que 
«e 'indican a cenMnuac.ón: 

Scterlor de cajas de .llaves eléctricas. 
.¡Botoneras de aparejos -y anáfluinas. Dte- 
eos o carteles con. el xátuio "descompues- 
to" o ' ! en reparación" .colocados sobre tos- 
controles de la maquinaria durante las 
operaciones de reparación 

Art. 139. — Los colores blanco o gris 
.sabré fondo oscuro, o negro o gris sobre 
fondo claro, -se ut'iüaaaá ,para indicar los 
límites de zonas para la circulación del 
Mansito en general, refugios, ¡pásales, tú- ■ 
•«tfites, pasarelas y Ja -posteen de safiva- 
rfeiias, recipientes pasa Eesidnos y demás 
elementas de higiene ¡y .orden y se apli- 
- fiarán ¡entre otras an los cases que se 
indican a contirtuatáóji: 

Camales para el .tránsito. Superficies' 
-upara almacenaiaieato. .Flechas de circu- 
lación. 

Art. 140. — Si color violeta se emplea- : 
•wá para sefialar lagares donde exista pe- 
ligro de Jsa-dloacfcftBdwfi, indicando áde- 
■urtás ei símbolo de ttaüte A. 

Art. 141. — Se mancará» con claridad 
los pasillos y circulaciones de transite jsa 
«sea pintando todo «tt ;pisc del -pasilb), o 
aiediante dos anclase Jayas de los colores 
¿tadteados en «1 Articulo ja, 'deiimitaifflto¡ 
la superficie de circulación. "Bn lugares 
«Be eruee donde ctresfien «¡arras, carreti-í 
'itas -motorizadas, grúas suspendidas u 
otros elementos de transporte, se indica- 
<ü6. toda la zana de ne%to con franjas 
«nehas de les coloras establecidos en el¡ 
■JftfPMcaüo 139, y que sean contrastantes; 
«en el color natural del piso. 

Art. 142. — En los establecimientos, en 
todos les locales que •contengan o no má- 
quinas e instalactonos, se marcará en pa- 
redes o pisos, según oerwenga, lineas 
•amarillas -y flechas %Sen -.visibles indican- 
do los caminos de evacuación en cas© de; 
tpetígro, asi «amo -inflas las salidas áster-' 
■mates y de emeiKeiseia. En los leeates 
«ñas pequeños -bastará -con indicar clara- ! 
aiente -las salidas. i 

Art. 143. — Xas partes .de máquinas y ! 
demás elementos de la instalación taSus- 
¡talal, así cono «el edificio, suyos colones '• 
«o hayan side estahleciaos expresamente' 
H»r la presente disposición podrán pin- 
tarse de cualquier .eülor que sea safieten-' 
tómente contrastante cen los de seguri- 
dad y no dé lugar a confusiones. Asimls- 
mm, partes móviles de Joaquinas o herra--; 
••atontas de manara tal -gue se visualice 
«Apidamerite cuál .parte se mueve y -cuál 
#ewnanece an reposo. 

Amt. 144 — lías -cañería* de la tastala-j 
ctóa se pintarán como se establece en 
la Berma IRAM 2107. , 

Art. 145. — Todas las señalizaciones 
deberán conservarse en ijuenas conriicio- ( 
mes de visibilidad, limptárndolas o m&m- 
^tftndolas períéÉfteaHWtrte. lias pinturas a 
Utilizar deberán ser resistentes y dura- 
Dales. 

Art. 146. — Los cartelee de prevención 
«.generales eesán pintados en colores ítari- 
illantes o co»teaai«ntes con la superficie 
qpe les contenga debiendo evitar oorifu- 
■«én. 

Art. 147. — Toda utiltea«ión de coltíres 
jpie contrarengan lo -dispaesto en la pre- 
sente Reglamentación seuá pasible de las 
«arciones que el Organismo de aplica- 
ción establfízca. ' 



I ■- otmm$m m - 

i fért. ■**». — .'KuitloBi . 3Dr, todos ios tte 
i ¿ares en que se reali««i -janeas iab«w 
I ¿es o transiten ■persenas . per ■<aios. o «dan 
■■•¡e lueaa neoesardo Aaabajar « -traasiteri 
t-ji -uttóo .de urgencia. ..alngHiía ¡perswaa: 
widíá eatar •exputMAa nwíales de apEesito 
onora capaces dejMwooar daño algtta». 

-Art. 149. — .-£«.' detenalnaeMBí) tiei nivel 
«&n fmmáóti wBPneva-.j^ie '«eaSieaná -siguien- 
do «el pBooedtmtento ánft'-o«afio >«i el Ar- 
tículo 159. 

Art. íBO. -- 'Los vaicwet, -máseimos per- 
HiifiüftCK de nivel íde presión «««oía para 
-todos ; >]«s «Mtoientet; 'labonales 'tío ¡deberá 
■<e«08der -de VG'decíibt»l«Ns A. 

Art. 151. — CuanUo el ,áwl <de püCiáión 
BOBflra, -en xm iaaaabie«te -de asaba jo m- 
,(P«íe *1 -valer máaíimo ;peHBÍí*le de M 
ÚB A, se -pjeoeedew -a •reducirle por de- 
•*ajo de dicho .límite. 

A-rt. 182. — -En "todos ¡aqueHaw .ainbien-" 
te£ de ■ ¡trabajo ! ',*Q»eMdas a- «iveies de: 
pi»eíá»n ,g«no»-a iK>r -eaciaBa ¡«tel *»J«el jná-'J 
:Káaao jsernaaitile, y ^««e .por ..-ramee tíe- 
-hidamente /fundadas .tante- el •■ ©rgauiinio, 
'■EaaxpeteBt<e, .haeaai ¡ImpisacteBriate to dis- 
¡pueRfeo ¡por el Aa-tácufo 151, se attapeatUá,', 
la -onligatomedad del «so de .couteetnreí.'! 
personales, para cualquier r fetal» po ■ de ex- 
poíición. 

Art. 153. — T5n aquéllos .ambientes de 
trabajo sometidos a tíivele.s di; presión 
saoora por encima del ..máximo permtei- 
tíle y oue.por razones fleh idamente fon- 
dadas ante «1 -Organismo. Competente, -ha- 
gan impr&etifflable lo dispuesto por el «r- 
troulo 151 y cuando los álementos de «pro- 
tección personal suministrados no .log»en 
la -atenuación por debajo del nivel ; »á- 
*¡mo iperirrfsW.e, se dü^oírará ía reduc- 
eión -de los tiempos -de exposietón acor- 
de a los dados -en el artículo 188 - -in- 
■c'so 2.4., procurando -en -todos los casos 
•(«e «1 número de trabajadores expuestos 
sea el -mínimo posible, eoriípattbki con 
la tarea. 

Art. 184. — Los trabajadores que tíes-r 
empeñen tareas en ■ambientes de trate»jo 
en .tes condiciones especificadas en tas 
-ít-rtíetflas 192-153 del presente Kegíameii- 
to, deberán someterse a eerrtrol médico 
de «cuerdo a lo especificado «n el íAnexo 
eorrespoBdiente. (Seríelos JSíedittiB de 
'Bmpresais). 

Art. 155. — Si las fuentes sonows «on 
S^neradoras de -»ltraso»idos deberá: 

a) 'Bemmciar -su -cBristeacia -aute ;el Or- 
gan-Jamo Oonrpetente; 

•b) Indicar -las ■características principa- 
les -de las fuentes, «so perswial alec- 
tado a su servieio y -tiempos de «c- 
tw&ieió-n a 4as «íshibs; 

■ct Los trabajadores gue desempesfisn. 
tareas en -aanrbientes de "trabajo «a 
-las oontiieioHes especff ieadas en este 
«artículo, •deberán someterse a can-; 
trol -médico de acuerdo a Jo especifi- 
-eado en el artículo uarresponjdtejte. 
CServidos 'Médicos de •Empresas.') 

-Art. 156. — Guando ee .usen protecto- 
res .persónate y e, tos «íectos de eompu- 
Aar el Jilvel de ípisesián üanora sesüiltasrte,- 
M¡ ,nl«el de presián seeora medido en el ! 
Ju«ar de .trabajo ¿se Je «aataasá Ja aitenua- 
.tíén debida «1 equipo preteoter utilizado. 
TJícha atenuación *e ajustará s, las oerti- 
üeacitaiies *ue para cada -equipo etosgue 
ti QEgaalsH» csaaapeteate. 

Ar±. 1S7. — Las caffl«texástk«s ceos- 
feructivAsde los locales de tuba jo y las 
que posean los equipes teonalegicos a 
instalarse «m flllos, drt*en «er ^considera- ■■ 
Sos conjuntaaiente en el proyecto de 
obra, a las ef ectos dt paever en las cans- 
iruaeicwfis y^o «aodifieaeto»es lo estipula- 
do en el artículo >JUU. 

Art. >1S8. — Un los <edií»eie6 existentes 
se deben ad«ptar las medidas de ¡cwiteel 
necesarias a Jui de ajU6ter las condicio- 
nes de sus locales al artículo UBI. Los 
ptewss de «erreeción de eatojs tocaliss de 
«ceBdicieuasási -de «cuerdo -al gíado de 
agresión «evaluado en los miamos. 

Art. 199. — A los -efectos de asta -re- 
glawerrtaeión los -tostrumentos a «tflizar- 
«e -débesáin •cumpHr bésicanBBnte «on las 
--sijttieiites -nownas: 





Tabla "A" 




Color 


Signtf toado 
Obstáculos 


Símbolo 


Amarillo y 

negro 
Anaranjado 


Triángulo 


"Verde 


Seguridad y 
¡Primeros . 
auotlltoi 


Cruz 


*ltago 


JneeodÉo 


Cuadrado 


Azul 


Preoftuoión 


Círculo 


-Blanco 

«Negro 

Vttts 


Eléj»enítos 
de 'Orden 
y4iiiíp4ei«i 

Tebgüo de : 
raiflliiwc 

.tMBMd 


Estrella 


aüoleta 


Tsébol 



S.-4. 



¡de astposdatóii an «botas par ¡día. 

son los que se expresan en el 

■.pMwemte .icuadiso. i; 



Mivel de presióti 
sotiorá -en dB .A 

81 a SB dB A 

.88 .a 100 

■mX ¡a 165 

.188 4» 110 

,1M a 116 



Duración 

máxima de 

flxuosición 

•en hora* 

por día 

5 6 horas 

'•% „ 

.2 ,. 

1 .. 

1/4 „ 



1.1. Medidor de AMSI £ . ,14 - - 1871 
nivel sonoro IEC JR 483 - 1-061 

IRAM - CSBA^40«Í 

1.2. vatros de H!C R 285 -'-1M6 
bandas de oe-»l«H8i s 1,11 - 1966 
tawa-meaia y clase IX. 
tercio -de ceta- ! 
>i«a. 

2. Cálculo del nivel de .presión sonora 
de ruidos coattauós e Jntermitentes. 

2.1. %& deteEmlnaclán del nivel de 
de presión soaom & «ue hace 
referencia el artículo f4fl, dehe-i; 
Eá realizarse con .él mícraEaao 
ubicado a. la altura, 4el oído d«l 
trabajador, pretettttlemente .etón 
éste a u s e nt e, computanflo mi 
tiempo de exposición. 

2.2. durado los nhtetes ,de presión 
sonora sean determtoados por 
medio ;dél tBedtóor de nivel ;so- 
noro, se utilizará la red deaMiua- 
•UMCrién "A", «en roepuesta dmka 

2.3. I«s -xaloras petunisibles de sal wl 
ufe presión somwta « ■■%$£■■ haee 
referenela «1 «sMoulo 163, en re- 
datían ta la asteíaotón máxima ' 



Ninguna twrBona .podrá estar expuesta 
a niveles de presiitoi sonara •auperiojes ;a 
115 dB A.* para caáiguíer tiempo de expo-: 
siciontmayoi-de un s«?pHitíü de duración..- 

Art. -3K. --"Cuando ios niveles de pre-/ 
slón. señora s«peren los «80 dB A se debe- 
•rán ^reapetar -tos* tiempos máximos de ex- 
posieión- iatUMiíte el resto de la jornada 
laboral el aperario -deberá -estar expuesto 
a niveles de -presión satmva -por debajo! 
de "'los fOt dB A. - ! 

*tt. 181,- *©uando la exposición diaria 

al -ruido .se -««mponga dedos o más pe- 
rtodos de ,exposicl«ii a -diferentes niveles," 
deberá -ser- considerado el efecto combina- 1 
do-de "las dMererites '«spoSietones. 

A tai fin se considera la siguiente su-' 
ma «te' f nácetenos: 



Til ■+ ^C2 + 



Ti 



T2 



+ -'On 
Tn 



Cu: Iudiiíí el total de tiempo .de la ex- 
*M»líi6n Ajun.alvel de sonido determinado. 1 

Tn: .Indica el total de .tiempo .de expo-' ; 
siolón .permitido «a ese nivel ;i 



,®s decir ^me M .resultado áe te suma 
nunca deberá exceder la unidad, . i. 

«atat. :X2.- — «tañando tae ait>(«les «ale p»e- 
*i«i «mora «easi.ídfitecminadas *or a»edio 
•del ¿aj&alizador v de .banda de octava, se ha- 
Haiát*l.vál«r.effulvaleRte j» :.la red de ecua- 
'Uaacrón '*A" utíllaaudo al "Oiáflco N? 1. 

Xes valores .obtenidos serár. llevados so- 
bre él ¡misiaü,, considerándose a efecto? de 
Ja líáloxaclóji de la .exposición, al purtco 
jaíside se lea el valor más alto de las 
curvas. 

-Este nivel .sonoro efluivalente, #ie pue- 
JSe diferir „del, obtenido seg.ún .2. í . se to- 
Jmatíl pasa deteEBiiaar los líraltes de ex- 
,posiclión ;fi,jados en .2.4 

Cuando el ruldo^es un ionij puro o una 
banda .angosta Me .IfrecuencitL, ;áos valores 
¡limites hidleadoB en '2.4. «hiberán redu- 
cirse -en '5 jdeclbéles. 

Aitícülo .163.— 3íaido de Impacto o Im- 
pulso: La exposición ^a iaiido de impacto 
a impulso .no debesá exceder les 140 dBA 
de pico medidos con med: dor de nivel 
sonoro en red i de eouaBizaeiín "C" y res- 
•puesta rápida. 
Artículo t«4. — Definiciones: 
4.1. Ultrasonido: 

Es la oseilaotón acústica cuya fre- 
cuencia -es demasiaéo alta para 
excitar la sensación auditiva. 
2 . ?ft«itío continuo: 

-Si el nhrel de ruido permanece 
constante durante toda .a jornada 
laboral, se lo considera continuo. 
Si cuflquier ruido -es interrumpi- 
do por un -segundo o menos, se 
lo eansidera continuo. 
4:3. Bufdo xlfeco«tánuo: 

Cuando la exposictóa tota; con- 
siste en ^varias exposiciones: 

a) a distintos -niveles; 

b) -al «íiamo nivel; 

•se lo considera discontinuo 
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A»t. .MS. -•- VlbEMames: Jün todos <los 
lugares en que se reaüeen .tareas labora- 1 
ies ¡o *saraiiten pewffl»8 por eUos o salón-, 
iée¡ fueqa Beoesario .teahajar jotomsltar^enj 
caso de urgencia ninguna pejcsona podrA,} 
este' -ejB»esta a «Jbsactoaes auyos m>ky-':\ 
ees de «aaetemioiéu sean capaces de 4H0-! 
«asaste . jfláno alguno. 

éat¡. 166, — En todo aaibiente de trabaioi 
donde «e can o jjtaieen elementos! 

«ue ptoduacan »*»cJwsks y -con postetíto-i 
ridad « a« apreclaalaii v consideración «a» 
fuaeién de frecuencia, dafiplay.am lento, ¡m- 
Jocidad o aoeleraclón de las mismas, se 
jjsaeedeíá a,su dl«nlnutíóii .aplicando una 
o joás -de las alguientos medidas cca>sm- 
éHm : 

1. mi -la fuente: ¡ 

— Sustitución úe la máquina o par- 
tes de ella por otras que produz- 
can menos vibración. 

— Modificación del proceso de tEa- 
bajo. 

— Reducción de la energía vibratoria 
de los elementos que vibran, me- 
jorando el balance tiinámicp, dis- 
minuyendo ¿as ¡¡velocidades de üo- 
tación o aumentando la duraoión¡ 
del cteio de írabjijo. 

- «educcién de ta. respuesta ¡de Iosd 
•elementos que vibran, aumentan-" 
do las masas »en Juego, modifi- 
cando los saeiajea o fas uatoieá 
y, «obre t«do, •variando las fre- 
«twncias de -pesonaneia. 

2. En las i^sa»oBagaci(ki: 

— ü«rti|«te la correcta talslacióji de 
la máquina eon respecto ¡a -las es- 
tructuras 'woteas (^so, paredes, 
floíumafts.íatc,), laleriKBiieBdo ele- 
*ni»twaíásttiw»,áíUesiCOj»o resor- 
tes, «apolles ,de goma, rPíaacbws 

- 4e oos¿ho % yeliaas, etc. 
Impidiendo la propagación de las 
vibraciones; .apilando a fundaclo- 
oos «astotó, saixe las cuales se 



.í ijasán los -.eleaieatos vibrantes. 
■Eaias .iBBdaeionas díiberán cons- 
telase ¡artqptando las precauc:o- 
;ues ¡neaesautes paca nue se hallen 
totateipnte *to»vififiuíadas de las 
eatruetaiEfts *eciuas. 

— Cuando la vibración producida por 
te <má«uina o ¡eonjunso de maqui- 
llas .se ha introducido en la es- 
tructura del edifick. (columnas, 
iVdgas, losas, etc.-), sweden obte- 
ne*se -mejoras 'totráduclendo In» 
*errupcionas en la-3 estructu- 
sas : .tales como #1 empleo de 

losas ¡flotantes, columnas sec- 
«ioijales, vjgas apoyadas elástica- 
mente, conexiones , de tuberías me- 
diante cuplas elásticas, etc. 

3. tEn .l«s puestos de ti>abaio: 

— Creandc -zonas c Ubicaciones li- 
bios fde vibracianes, para que el 
tsabajador pueda, desde allí, re- 
¡aliaar Ja tarea. .Construyendo ca- 
sillas o .-sitios libres de vibraciones 
¡mediante Ja utiliaaciónde suspen- 
sioaes ¡elásticas, aamo í-esortes, lo- 
sas dotantes, -etc. Instalación de 
«sientes o ¡tarimas suspendidos 
elásticamente, etc. 

— Todos estos - elementa; deberán ser 
diseñados para -«rae sus frecuen- 
cias propias estén alejadas y por 
debajo -de las ■ frecuencias de las 
vlbcaotones iquo se ./desea aislar. 

TITULO ,V 

®E'L*S'CWfOtOM»l!ES DE 
SffiOWtlDíW) «BN «08 ttftfBIENTES 

CAa»sraLO 14 
Me Jas !ln**ateoion«3 «Eléctricas 

Art, 167. —jai Jas .iwstálaciuoés y equi- 
pos eléctricos, para la .proteticián de las 
personas xxmtía los contacto» con partes 
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aabitualmente en tensión, se adoptarán 
algunas de las siguientes prevenciones: 

l *») Se alejarán las partes activas de la 
instalación a distancia suficiente del 
lugar donde las personas habitual- 
mente se encuentran o circulan, para 
evitar un contacto fortuito o por Ja 
manipulación de oojetos conductores, 
cuando éstos puedan ser utilizados 
cerca de la instalación; 

b) Se recubrirán las partes activas con 
aislamiento apropiado, que conserven 
sus propiedades indefinidamente y 
que limiten la comente de contacto 
a un valor inocuo; 

C) Se interpondrán elementos que im- 
pidan todo contacto accidental con 
las partes activas de la instalación. 
Los elementos de protección deben 
estar fijados en forma segura y resis- 
tir a los esfuerzo? mecánicos usuales. 



Art. 168. — Para la protección contra los 
riesgos de contacto con las masas de las 
instalaciones que puedar quedar acciden- 
talmente con tensión, se adoptarán, en 
corriente alterna, uno o varios de los si- 
guientes dispositivos de seguridad: 
a) Puesta a tierra de las masas. Las 
masas deben estar unidas eléctrica- 
mente a una toma de tierra o a un 
conjuntG de tomas de tierra tnterco- 
nectadas, que tengan una resistencia 
apropiadas. 

Las instalaciones tanto con neutro 
aislado de tierra como con neutro 
unido a tierra, aeben estar perma- 
nentemente controladas por un dis- 
positivo que indique automáticamen- 
te la existencia de cualquier defecto 
de aislamiento, o que supere auto- 
máticamente la instalación o parte 
de la misma, en la que esté el defec- 
to de la fuente de energía que la ali- 
menta; 

b) De corte automático o de aviso, sen- 
sibles a la corriente de defecto (in- 
terruptores diferenciales), o a la ten- 
sión de defecto (relés de tierra). 

c) Unión equipotencial o por superficie 
aislada de tierra o de las masas (co- 
nexiones equipotenciales). 

d) Separación de los circuitos de utili- 
zación de las fuentes de energía, por 
medio de transformaciones o grupos 
convertidores, manteniendo aislado 
de tierra todos los conductores del 
circuito de utilización, incluido el 
neutro; 

e) Por doble aislamiento de los equi- 
pos y máquinas eléctricas. 

Art. 169. — En corriente continua, se 
adoptarán de protección adecuados para 
cada caso, similares a los referidos para 
la alterna. 

Art. 170. — En las instalaciones eléc- 
tricas se cumplimentará lo dispuesto en 
la. reglamentación para la ejecución de 
instalaciones eléctricas en inmuebles y 
sus modificatorias de la Asociación Ar- 
gentina de Electrotécnicos. 
a) Los lugares de paso deben tener un 
trazado y dimensiones que permitan 
el tránsito cómodo y seguro, estan- 
do libres de objetos que puedan dar 
lugar a accidentes o que dificulten 
la salida en caso de emergencia: 
bt Todo el recinto de una instalación 
de alta tensión debe estar protegido 
desde el suelo, por un cierre metáli- 
co o de fábrica con una altura mí- 
nima de 2,20 metros, provisto de se- 
ñales de advertencia de peligro de 
alta tensión, para impedir el acceso 
a las personas ajenae. al servicio. 
c) Los interruptores de gran volumen 
de aceite o de otro liquido inflama- 
ble, sean o no automáticos, cuya ma- 
niobra se efectúe manualmente, es- 
tarán separados de su mecanismo de 
accionamiento por una protección o 
resguardo adecuado, con objeto de 
proteger al personal de servicio con- 
tra los efectos de una posible pro- 
yección de líquido o de arco eléctri- 
co, en el momento de la maniobra. 
Art. 171. — Baterías de acumuladores. 
En los locales que dispongan de baterías 
de acumuladores, se adoptarán las pre- 
venciones siguientes: 

a> SI la tensión de servicio es superior 
a 250 voltios, con relación a tierra, 
el suelo de los pasillos de servicio 
será eléctricamente aislante; 

b) Cuando entre las piezas desnudas 
cajo tensión, exista una diferencia 
de potencial superior a 250 voltios, 
se instalarán de modo que sea im- 
posible para el trabajador el con- 
tacto simultáneo o inadvertido con 
aquéllas; 

c) Se mantendrá una ventilación cui- 
dada que evite la existencia de una 
atmósfera inflamable o nociva; 

d) Cuando las baterías fijas de acumu- 
ladores estén situadas en locales que 
W empleen además para otros fines, 
aquéllas estarán provistas de envol- 
turas o protecciones y de dispositi- 
vos especiales para evitar la acu- 
lación de gases inflamables. 

Art. 172. — Soldadura Eléctrica. En la 
Instalación y utilización de soldadura 
eléctrica son obligatorias las siguientes 
prescripciones: 
a) Las masas de cada aparato de sol- ; 
dadura estarán puestas a tierra, así ¡ 
como uno de los conductores del cir- 



cuito de utilización para la solda- 
dura. Será admisible la conexión de 
uno de los polos de circuito de sol- 
deo a estas masas cuando por su 
puesta a tierra no se provoquen co- 
rrientes vagabundas de intensidad 
peligrosa; en caso contrario, el cir- 
cuito de soldeo estará puesto a tie- 
rra en el lugar de trabajo; 

b) La superficie exterioi de los parta- 
electrodos a mano, y en lo posible 
sus pinzas-agarre, estarán aislados; 

c) Cuando los trabajos de soldadura se 
efectúen en locales muy conducto- 
res no se emplearán tensiones supe- 
riores a 50 voltios o, en otro caso, 
la tensión en vacío entre el electro- 
do y la pieza a soldar no superará 
los 90 voltios en corriente alterna 
a los 150 voltios en corriente conti- 
nua. El equipo de soldadura debe 
estar colocado en el exterior del re- 
cinto en que opera el trabajador; 

d'> El soldador y sus ayudantes en las 
operaciones propias de la función 
depondrán y utilzarán viseras, ca- 
puchones o pantallas para protección 
de su vista y manoplas para prote- 
ger sus manos, mandiles de cuero y 
botas, que reunirán las característi- 
cas señaladas en el capítulo "Pro- 
tección Personal del Trabajador" de 
este Reglamento. 
Art. 173. — Locales con Riesgos Eléc- 
tricas Especiales. Se extremarán las me- 
didas de seguridad en aquellos locales 
donde se fabriquen, manipulen industrial- 
mente materiales muy inflamables, talee 
como detonadores o explosivos en gene- 
ral, municiones, refinerías, depósitos de 
petróleo o sus derivados, éter, gas de 
alumbrado, celuloide, películas, etc. Igual- 
mente, en los emplazamientos cuya hu- 
medad relativa alcance o supere el 70 
ó 100. y en los locales mojados o con 
ambientes corrosivos. 

Art. 174. — Máquinas de Elevación y 
Transporte. Las máquinas de elevación y 
transporte se pondrán fuera de servicio 
mediante un interruptor unipolar gene- 
ral, adicionado a mano, colocado en el 
circuito principal y será fácilmente iden- 
tificado mediante un rótulo indeleble. 

Los ascensores y las estructuras de los 
motores y máquina? elevadoras, las cu- 
biertas de éstos, los combinadores y las 
cubiertas metálicas de los dispositivos 
eléctricos del interior de las cajas o so- 
bre ellas y en el hueco se conectarán a 
tierra. 

Art. 175. — Electricidad Estática. Las 
cargas de electricidad estática que pue- 
dan acumularse en los cuerpos metálicos 
serán neutralizada* por medio de con- 
ductores a tierra. Especialmente se efec- 
tuará esta conexión a tierra: 

a) En las ejes de las transmisiones a 
correas y poleas; 

b) En el lugar más próximo en ambos 
lados de las correas y en el panto 
donde salgan de las poleas, median- 
te peines metálicos; 

c) En los objetos metálicos que se pin- 
ten o barnicen con pistolas de pul- 
verización. Estas pistolas también se 
conectarán a tierra. 

En sustitución de las conexione? a tie- 
rra a que se refiere el apartado anterior 
se aumentará hasta un valor suficiente 
la conductibilidad a tierra de los cuer- 
pos metálicos. 

Para los casos que se indican a conti- 
nuación, se adoptarán las siguientes pre- 
cauciones: ,., . , ,. ., 

a) Cuando se transvasen Huidos voláti- 
les de un tanque-almacén a un ve- 
hículo-tanque, la estructura metáli- 
ca del primero será conectada a la 
del segundo y también a tierra si 
el vehículo tiene neumáticos o llan- 
tas de caucho o plástico; . 

b) Cuando se transporte materias fina- 
mente pulverizadas por medio de 
transportadores neumáticos con sec- 
ciones metálicas, astas secciones se 
conectarán eléctricamente entre si 
sin soluciones de continuidad y en 
toda la superficie del recorrido del 
polvo inflamable; 

<■) Cuando se manipule aluminio o 
magnesio finamente pulverizado, se 
emplearán detectores que descubran 
la acumulación de electricidad está- 
tica; , . , 
d> Cuando se manipulen industrialícen- 
te detonadores o materias explosi- 
vas, los trabajadores usarán calzado 
antielectrostático y visera para la 
protección de la cara. 
Finalmente, cuando las precauciones 
generales y particulares descriptas en es- 
te artículo resulten ineficaces, se emplea- 
rán eliminadores o equipos neutrahzado- 
res de la electricidad estática y especial- 
mente contra las chispas incendiarias. De 
emplearse a tal fin equipos radiactivos, 
se protegerán los mismos de manera que 
eviten a los trabajadores su exposición 
a las radiaciones. 

Art. 176. — Motores Eléctricos: Los mo- 
tores eléctricos estarán provistos de cu- 
biertas permanentes u otros resguardos 
apropiados, dispuestos de tal manera que 
prevengan el contacto de las personas u 
objetos, a menos que: 
a) Estén instalados en altura no infe- 
rior a tres meUw sobre el piso o 



plataforma; 



b) Estén instaladas en locales aislados 
y destinados exclusivamente para 
motores; 

c) Sean de tipo cerrado. 

Nunca se instalarán motores eléctricos 
uue no tengan el debido blindaje anti- 
deflagrante o que sean de un' tipo an- 
tiexplosivo probado, en contacto o pro- 
ximidad con materias fácilmente combus- 
tibles, ni en locales cuyo ambiente con- 
tenga gases, partículas o polvos inflama- 
oles o exp'os.vos. 

Los tableros de distribución para el 
control individual de los motores serán 
de tipo blindado, y toda- sus elementos 
¡i tensión estarán en un compartimiento 
cerrado. 

Art. 177. — Conductores. Los conduc- 
tores eléctricos fijos estarán debidamente 
aislados respecto a tierra. 

Los conductores portátiles y los con- 
ductores suspendido^ no se instalarán ni 
emplearán en circuitos que funcionen a 
una tensión superior a 250 voltios a tie- 
rra de corriente alterna a menos que 
dichos conductores portátiles que puedan 
deteriorarse estén protegidos por una cu- 
bierta de caucho duro, y si es necesario 
tendrán una protección adicional metáli- 
ca flexible. 

Se prohibe el empleo de conductores 
c.asnudos en: 

a) En locales de trabajo en que exis- 
tan materiales muy combustibles o 
ambientes de gases, polvos o pro- 
ductores inflamables; 

b) Donde pueda depositarse polvo en 
los mismos, como en las fábricas de 
cemento, harina, hilaturas, etc. 

Los conductores desnudos, o cuyo re- 
vestimiento aislante sea insuficiente y los 
de alta tensión, en todo caso, se encon- 
trarán fuera del alcance de la mano, y 
cuando esto no sea posible, serán eficaz- 
mente protegidos, al objete de evitar cual- 
quier contacto. 

Los conductores o cables para Instala- 
ciones en ambietnes inflamables, Explosi- 
vos o expuestos a la humedad, corrosión, 
etc. estarán autorizados para este tipo 
de riesgos. 

Todos las conductores tendrán sección 
suficiente para que el coeficiente de se- 
guridad, en función de los esfuerzas me- 
cánicos que soporten no sea inferior a 3. 

Art. 178. — Interruptores y Cortacir- 
cuitos de Baja Tensión. Los fusibles o 
cortacircuitos no estarán al descubierto, 
a menos que estén montados de tal for- 
ma que no puedan producirse proyeccio- 
nes ni arcos. 

Los interruptores deberán ser de equi- 
pos completamente cerrados, que Imposi- 
biliten, en cualquier caso, del contacto 
fortuito de personas o cosas. 

Se prohibe el uso de los interruptores 
denominados "de palanca" o "de cuchi- 
llas" que no estén debidamente protegi- 
dos, incluso durante su accionamiento. 

Los interruptores situados en locales de 
carácter inflamable o explosivo se colo- 
carán fuera de la zona de peligro. Cuan- 
do ello sea imposible, estarán cerrados en 
cajas antideflagrantes o herméticas, se- 
gún el caso, las cuales no se podrán abrir 
a menos que la fuente de energía eléc- 
trica esté cerrada. 

Los fusibles montados en tableros de 
distribución serán de construcción tal, 
que ningún elemento a tención podrá to- 
carse, y estarán instalados de tal mane- 
ra, que los mismos: 
a) Se desconecten automáticamente de 
la fuente de energía eléctrica antes 
de ser accesibles, o 
b> Puedan desconectáis*.' por medio de 

conmutador; o 
ci Puedan manipularse conveniente- 
mente por medio de herramientas 
aislantes apropiadas. 
Art. 179. — Equipos v Herramientas 
Eléctricas Portátiles. La tensión de ali- 
mentación en las herramientas eléctricas 
portátiles de cualquier tipo no podrá ex- 
ceder de 250 voltios con relación a tierra. 
Si están provistos de motor tendrán dis- 
positivos para unir las partes metálicas 
accesibles del mismo a un conductor de 
protección. 

En los aparatos y herramientas eléctri- 
cos que no lleven dispasitivos que permi- 
tan unir sus partes metálicas accesibles 
a un conductor de protección su aisla- 
miento corresponderá en todas sus partes 
a un doble aislamiento reforzado. 

Cuando se empleen herramientas eléc- 
tricas portátiles en emplazamiento muy 
conductores, éstas estarán alimentadas 
por una tensión no superior a 24 voltios, 
si no son alimentadas por medio de un 
transformador de separación de circuitos. 
Los cables de aumentación de herra- 
mientas eléctricas portátiles estarán pro- 
tegidos por material resistente que nc se 
deteriore por roces o torsiones no forza- 
das: 

Se evitará el empleo de cables de ali- 
mentación largos al utilizar herramientas 
eléctricas portátiles, instalando enchufes 
r M¡ puntas próximos 

Las lámparas eléctricas portátiles ten- 
drán mango aislante y un dispositivo 
protector de la lámpara de suficiente 
resistencia mecánica. 

Cuando se empleen sobre suelos, para- 
mentos o superficies que sean buenas 
conductoras, no podrá exceder su tensión 



de 24 voltios, si no son alimentadas por 
medio de transformadores de separación 
de circuitos. 

Art. 180. — Trabajos en Instalaciones 
de Alta Tensión. Se prohibe realizar tra- 
bajos en instalaciones de alta tensión, sin 
adoptar las siguientes precauciones: 

a) Abrir con corte visible todas las fuen- 
tes de tensión, mediante interrupto- 
res y seccionadores que aseguren la 
imposibilidad de su cierre intem- 
pestivo; 

b) Enclavanrento o bloqueo, si es po- 
sile de los aparatos de corte; 

c) Reconocimiento de la ausencia de 
tensión. > 

Poner a tierra y en cortacircuito todas 
las posiles fuentes de tensión. 

d) Colocar las señales de seguridad 
adecuadas, delimitando la zona de 
trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta 
tensión se observarán como mínimo los 
apartados a), c) y d). a 

Lo dispuesto en este artículo no será 
crgatorio en los trabajos en tensión, en 
las" instalaciones eléctricas de alta ten- 
sión, que se realicen en las siguientes 
cond q ciones: 

a) Con métodos de trabajos específi- 
cos; 

b) Con material de seguridad, equipo 
de trabajo y herramientas adecua- 
das; 

c) Con autorización especial del técni- 
co designado por la Empresa, que in- 
dicará expresamente el procedimien- 
to a seguir en el trabajo; 

d) Bajo vigilancia constante del per- 
sonal técnico, habilitado al efecto, 
que como jefe del trabajo velará por 
el cumplimiento de las normas de se- 
guridad proscripta»; 

e) Siguiendo las normas que se espe- 
cifiquen en las instrucciones para 
este tipo de trabajos. 
En todo caso se prohibirá esta clase 
de trabajos a personal que no esté 
especializado. 

Art. 181. — Seccionadores, interruptores, 
transformadores, condensadores estáticos, 
alternadores y motores síncronos de alta 
tensión. 

En trabajos y maniobras en secciona- 
dores e interruptores, se seguirán las si- 
guientes normas: 

a) Para el aislamiento eléctrico del per- 
sonal que maniobro en alta tensión, 
aparatos de corte, incluidos los inte- 
rruptores, se emplearán al menos y 
a la vez dos de los siguientes ele- 
mentos de protección: 

a) Pértiga aislante; 

b) Guantes aislantes; 

c) Banqueta aislante o alfombra ais- 
lante; 

d) Conexión equipotencial del man- 
do manual del aparato de eort» 
y plataforma de maniobras. 

b) Si los aparatos de corte se accionan 
mecánicamente, se adoptarán precau- 
ciones para evitar su funcionamien- 
to intempestivo; 

c) En los mandos de los aparatos de 
corte, se colocarán letreros que in- 
diquen, cuando proceda, que no pue- 
den maniobrarse 

En trabajos y maniobras en trans- 
formadores: 

a) El circuito secundario de un trans- 
formador deberá estar siempre ce- 
rrado a través de los aparatos de 
alimentación o en cortacircuito. te- 
niendo cuidado de que nunca quede 
abierto; 

b) Cuando se manipulen, se tendrán a 
mano los elementos adecuados para 
extinción de incendios. Si estos tra- 
bajos se realizan en la celda de un 
transformador, con instalación fija 
contra incendios, estará diapuesta 
para su accionamiento manual. 
Cuando el trabajo se efectúe en el 
propio transformador, la protección 
contra incendios estará bloqueada 
para evitar que su funcionamiento, 
imprevisto pueda ocasionar acciden- 
tes a los trabajadores situados en su 
proximidad. 

Una vez separado el condensador o 
una batería de condensadores está- 
ticos de su fuente de alimentación 
mediante corte visible, antes de tra- 
bajar con ellos deberán ponerse en 
cortacircuito y a tierra esperando el 
tiempo necesario para su descarga. 

En los alternadores, notores síncronos, 
dínamos y motores eléctricos, antes de 
manipular en el interior de una máquina 
deberá comprobarse: 

a) Que la máquina está preparada: 

b) Que loa bornes de salida están en 
cortacircuito y puestos a tierra; 

o Que está bloqueada la protección 

contra incendios - 
&• Que están retirados los fusible.* de 
la alimentación del rotor cuando és- 
te mantenga en tensión permanente 
i a máquina, y 
e) Que la atmósfera no es Inflamable 

o explosiva. 
Art. 182. — Celdas de protección. Que- 
da prohibido abrir o retirar los resguar- 
dos de protección de las celdas de una ins- 
talación eléctrica de alta tensión, antes de 
dejar sin tensión los conductores y apa- 
ratos contenidos en ellas. Recíprocamen- 
te, se prohibe dar tensión a los conducto- 
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res y aparatos situados en una celda, sin 
cerrarla previamente con el resguardo de 
protección. 

Art, 'i§3. — Trabajos en proximidad de 
Instalaciones de alta tensión en sarvíeto . 
Caws Se que sea necesario haeer «1 tra- 
bajo en la proximidad inmediata Se con- 
ductores o aparatos de alta tensión, no 
protegidos, se realizará en las condiciones 
siguientes: 
a) Atendiendo las instrucciones que pa- 
ra cada caso en particular dé el Jefe 
del trabajo; 
b> Bajo ¿a vigilancia del jefe de traba- 
jo que rw «te ocuparse que sean cons- 
tantemente mantenidas las -medidas 
de seguridad por él fijadas, delimi- 
tación de la tona de trabajo y colo- 
cación, si se precisa, de pantallas 
protectoras. 
Si a pesar de las medidas de seguridad 
adoptadas el peligro a© desaparecerá, se- 
ra necesario tramitar ia correspondiente 
solicitud de autorización para trabajar en 
la instalación de alta tensión y cumpli- 
mentar las normas ds< artículo Trabajos 
en instalaciones de alta tensión". 

Art. 184. - Reposición del servicio al 
terminar un trabajo en una instalación de 
alta tensión. Sólo «e restablecerá el ser- 
vioio de un« instalación «íectrica tíe alta 
tensión, para trabajar en la misma, 
cuando se tenga la completa seguridad 
de que no queda nadie trabajando en alia. 
Las operaciones que conducen a ía pues 
ta en servicie «te las instalaciones, una 
vez terminado el trabajo, se harán en el 
siguiente orden: 
a) En el 'ugar de trabajo. Se retirarán 
las puestas a «erra y el material de 
protección complementario, y el jete 
del trabajo, después del último re- 
conocimiento, dará aviso de que el 
misma ha concluuió. 
bi En el origen de te alimentación. Una 
vee recibida Ja comunicación de que 
se ha terminado el trabajo, ye re- 
tirará el materia! de señalización y 
se desbloquearán .os aparatos de cor- 
te y maniobra. 
Art. 185. — Trabajos en instalaciones de 
baja tensión. Antes de iniciar cualquier 
trabajo en baja tensión se procederá a 
identificar ei conductor o instalación en 
donde -se tiene que efectuar el mismo. 

Toda instalación será considerada bajo 
tensión mientras no se compruebe lo con- 
trario con aparatos festinados al efecto. 
Además del equipo de protección persona 
(cascos, antiparras, caiaado, etc.) -se em- - : 
pleará en cada caso el material de segrí 
ridad más adecuado -en rué los siguientes: 
a» Guantes aislantes: 
bt Banquetas o alfombras aislantes; 
c) Vainas tj caperuzas aislantes; 
di Comprobadores o discriminadores de 
tensión ; 

e) Herramientas aislantes; 

f) Materia¡ de «eñaliración (discos, ba- 
rreras, banderines, etc.); 

g) Lámparas portátiles; 
i* i Transformadores de seguridad; 

i) Transformadores de separación de 

circuitos. 
En los trabajos que se efectúen sin ten- 
sión: 

a) Será aislada la parte en que se vaya 
a crabajat de cualquier posible ali- 
mentación, mediante ia apertura ai: 
los aparatos de .ecoonamierto más 
próximos a ia zona de trabajo; 

b) Será bloqueado en posición de aper- 
tura, si es posible, cada uno de los 
aparatos de sección amiento citados, 
colocando en su 'nando un letren 
con la prohibición de maniobrarlo; 

c) Se comprobará mediante un veri- 
ficador la ausencia de tensión c-n 
cada una de las partes eléctrica- 
mente separadas tfe la instalación 
(fases, ambos extreai-a de los íus.- 
bles, etc.): 

• di No se restablecerá el servicio al fi- 
nalizar los trabajos, sin comprobar 
que no existe peligro alguno. 

Cuando se realicen trabajos en instala- 
ciones eléctricas en tensión, el personal 
encargado de realizarlos estará adiestra- 
do en los métodos de trabajo a seguir -i, 
cada oaso y en el empleo del materia: 
de seguridad, equipo y herramientas men- 
cionado en el epígrafe 1 de este artículo. 

Art. 186. — Lineas Eléctricas Aérea*. 
En ios trabajos en líneas aéreas de con- 
ductores eléctricos se considerará a efec- 
tos de seguridad la tensión más elevactó 
que soporte. Esta prescripción será vá- 
lida en el caso de que alguna de tares 
líneas «ea íeietomca. 

Se suspenderá ei trabajo cuando hay» 
tormentas próxmas. 

&i ias lineas de dos o más circuitos no 
se realizarán trabajos en uno de ellos 
estando en tensión otro, si para su eje- 
cución es necesario mover los conductores 
de forma que puedan entrar en con 
tacto. 

Eri ios trabajos a efectuar en los pos- 
tes se emplearán, además del casco pro 
teetoi con oarbijos, trepadores y cintu 
roñes de seguridad. De emplearse esca- 
leras para estos trabajos, serán de mate - 
riat aislante en todas sus partes. 

Cuando en estos trabajos se empleer 
vehículos dotados de cabrestantes u 
grúas, el conductor deberá evitar no so-io 



también la excesiva cercanía que pueda 
proTWcar una'''<dwo«í#«.a J tií*»*s'de4 , ' ; »irei 
los restantes .operarios pennaneeetári ale- 
jadas del vehículo y en «1 oaso accidenta, 
dé entraran contado <sus elementos ele- 
vados, el "conductor permaneceré, ea el in- 
terior de la cabina hasta que ée- «lamine 
tal contacto. 

Art. 187. — Redas Subterráneas y dt 
Tierra. — Antes de efectuar el corte en 
un cable subterráneo de alta tensión, se 
comprobará la falta de tensión en el mis- 
mo y a continuación te pondrán en cor- 
tocircuito y a tierra los terminales im¿ 
próximos. 

Para interrumpir la continuidad de 
cL cuito de una red a tierra en servicio 
se colocará previamente un pójente con- 
ducto- a tierra en el lugar de corte y la 
persona míe realice «Ste trabajo estará 
perfectamente aislada. En ía apertura de 
tanjas o excavaclTMies para reparactpn de 
cables suuterráneas, se tsólocaián previa- 
mente barreras u obstátilte, asi como la 
señalización que corresponda. 

En previsión de atmósfera .palterosa 
cuando no puedan ventlia-.e "estfe «5 ex- 
terior o en caso de lncet en la ins- 
talación subterránea, ei operarlo que de- 
ba entrar en ella llevará una máscara 
protectora y cinturón, tíe asgnrtdad tm 
cable de vida, que sujetará por el otro 
extremo un compañero de trabajo desde 
el exterior. 

En las redes generales de tierras de ias 
instalaciones - edificas, se ¡sasperwierá al 
trabaja al probar ias lineas y «n- caso de 
tormenta. 

lias cabinas © céleles de transformación 
bajo nivel deberán tener ias OBntífetortes 
ambientales mp#éi*S*s m tos tí' utas res- 
pectivos. 

Art 1*8. — Proteoeééti ^etisorral Contra 
k Siesstrietdad. — Mientras los operarle* 
trabajan en circuitos t> «quipos a tensión 
o en su proximidad, usarán ropa sin ac- 
cesorios metálicos y «vitarán el aso iaae- 
cesario de objetos de meta»' o artécuies in- 
flamables; llevarán las teerramfentas o 
equipos en bolsas y utilizarán cateado ais- 
lante o al menos sin herrajes ni clavos 
en las suelas. 

CAPITULO 15 

Afotores, TvansuMaífrnes, Máquinas 

y HerraniieíiUui 

Art. 189. ■— Las indicaciones del pre- 
sente artículo se apMcarén para el logro 
de •una adecuada protección de riesgos 
q»e puedan afectar a tes trabajadores, tie 
todo tipo dé eogaacfaes, atrapes, despren- 
dimientos o provéceteles «te países en 
elementos mecánicos, «McWoos, n«Mwá- 
ticas, etc., o oomtoittBiías entre sí y desti- 
nados a procesar m**eria primas o 
transformadas, materiales Unidos o subs- 
tancias en general o bien modificar o al- 
terar para reparar «a cambiar el- destino 
de partes o piezas. ' 

Las ©bügaclones de cumplimiento . se 
aplicarán a: importador, vendedor tocar 
expositor, usuario. 

íjueda prohibida la venta, arrendamien- 
to o cesión de cualquier carácter de ios 
elementos comprendidos en el artículo 
189, cuyas partes de los diversos ti#os de 
movimientos s e hallen desprovistos . d e 
las protecciones indicadas en Ja presente 

Queda prohibida la fatejoactó" Jacal o 
bien lí. importación par* venta o u*o ai- 
recto, Ja transferencia o cesión de maqui- 
narias, que no cumpla lo especificado en 
¡os artículos anteriores. No obstante, du- 
rante la exposición comercial podría es- 
tar ello permitido sin tes elementos ae 
protección colao&dos siempre y cwando « 
no marcha de la misma o bien la colo- 
cación de barandas no signifique^ riesgos 
para las persoaas. 

«iueda prohibido el empleo o utilización, 
de aquellas maquinarias s}Me no reúnan 
las condiciones exigidas para vendedores 
e importadores, -siendo el empleador e 
responsable del cumplimiento ^ que se 
hace referencia. 

Art. 190. — Motores Principales. — Los 
motores principases y las turbina: se em 
plazarán en locales aislados o eti reesnto;- 
cerrados, prohibiéndose el acceso a *¿s 
mismos del persona! ajeno a su -servicie 
mediante carteles visibles. 

Ciwndo se empleen palancas para ha 
cer girar los volantes de las notóles, ta, 
operación se efectuará desde ia perife- 
ria, a través de las ranuras de resguarde 
de que obligatoriatnente estarán provistos 

Los vastagos, los émbolos, tos varillas 
manivelas u otros elementos ..«Aviles, flue 
sean accesibles «1 trabajador por la es- 
tructura de las máquinas, se protegerán v 
aislarán adecuadamente r>ediante baran- 
dillas. 

El arranque y parada de los motores 
principales, cuando estén conectados con 
'ransmisiones mecánicas a otras máqui- 
nas situadas en distintos loeales, s*» efec- 
tuará, previo aviso o señal convenida que 
beberá percibirse con claridad en toaos los 
cuestos de trabajo cuyas iwáqutaas o .me- 
canismos sean accionados por ellos. Los 
motores princ pa-tes estarán provistos de 
limitadores de velccidao y estos apara 
tos, los de parada y las válvulas ¡*e cie- 
rre de emergencia, estacan prav tetas 'ée 
conti-oles a distanc ; a, para 4*W «ts ©ase 
necesario se preda detener él motor des 



*1 contacto con las Haeas en tensión, sino I de el lugar ««aro. Los motares y má 



qu'nas y traímtstones, estarán provistos 
de 'dispositivas efiosces para asegura* su 
parada instantánea. 

Cuando sea necesario circular sobre ár- 
boles de transiiMslón, «e Mtabieceran pa- 
sadizos elevados sobre los mismos, eon 
barand Has «elidas. 

En jas ruedas o turbinas hidráulicas 
los canatos de entrada y salida se res- 
guardarán con barandillas si no estuvie- 
ran aislados por «a emplazamiento 

Art. 191. — Arboles de Transmisión. 
Los árboles de transmisión Horizontales, 
situadas en alturas inferieres a 3M me- 
tros sobre el piso o la plataforma de tra- 
bajo y los inclinados y verticales hasta 
¡a misma altura, serán protegidos con 
cubiertas rígidas. 

Las transausianes . instaladas bajo el 
nivel del pavimente «iteran cubiertas o 
resguardadas [pwlwu'andittas «Matías. 

Los árboles descubiertos situados en to- 
ros o en- pianos infertoKss del pswsto de 
trabajo «stamn -.ptategiOx» eran cubiertas 
per«ia¡B«líÜ«s. 

Art. 192. — Correas de Transmisión. 
Las transmisiones -par eorrsas «oiacadas 
a menos de 2,59 metras jetee ai suelo 
o plataforma és trabaja estarán resguar- 
dadas ea la forma i»d;eadá en el articu- 
lo anterior. La anchura de te protección 
esuoederá de 15 centímetros a cada lado 
oe aquéllas. 

La resistencia de estas protecciones será 
suficiente para rete«er la correa en caso 
ale rotura, 

Art. 193, — Manejo cíe Correas: Se - 
empleaián portacorreas o dispositivas , 
análc*os para <|ue tes -oarraas desmonta- 
das descansen sobre elfos, no permitién- 
dose q«e se apoyen sobre los árftoles u 
órganas en rot*eión. 

Queda prohibido aianiobrar a mano ta- 
fia clase de correas «tarante ¿ mas-cha. 
Estas maniobras se taasáti mediarwe mion- 
taeorreas. pérdidas, «nmbtttoorrcss u otros 
tíispositvos «dátagos «te aíejen todo peli- 
gro de accidente. 

Art. 1»4. — Engranajes. Los engratna- 
jef, al dascúpjerto, con «novwnJent» me- 
cánico o accionadas a o»uo, estarán pio- 
tegidító con cubiertas conipietas <iae, sin 
i.eoesWad <*e l«vaAt«iias, permitan en- 
grasarlos . 

Se adoptarán aaakjgos medios ae pro- 
tección para las transmié, iones por torni- 
llos sinfín, cremalleras y cadenas. 

Art, 195. — Mecanismo de Fricción. 
Cuando se halle al descubierto ei punto 
tie -contacto del mecanismo de- acciona- 
miento por fricción estará, totalmente res- 
stjarcfado. 

A«tmísmo, las ruedas ue radios o de 
disco t"án orificios estarán completamen- 
te cerradas por resguardus fijos. 

Art. 196. — Protecciones. Para evttar 
ios peligros ■ í|ne puedan causar tpv traba- 
jador los elementos mec*nicos as^iosivos 
de ias nsuejuinas por «colón atrapante, 
cortante, taeerán». 'potmmte, prensante, 
■abrasiva o proyectóla, se tastaiaram las 
proteceteties más íWiecaadas al riesgo es- 
pecífico de cada maflalna 

Art. 197. — Resguardos Las partes de 
ias maquinas en qwe existan agresivos 
twecápácos y-doauíe no realice .el trabaja- 
dor «cotones operativas, disporwfaá de ibs- 
gaardas eftpaces, tales como cubiertas. 
pantalias o ftarandilía* que cumplirán los 
.«luientes requisitos: 
a» Eficaces por «u diseño; 
b) De tnMerial resistente; 
ci .Be«p.aaabtes para ei ajuste o repa- 

ractón; 
d) Que permitan el -control- y engrase 

de los elementos de ¿ta- máquina; 
e> Que su montaje o de-sptazam -ento 
«ato .pueda ntausarse mteropioaada- 
m««te; 
í) <Que no constituyan riesgos por si 
UMismos. 
Art. 198. — Dispositivos de Seguridad; 
Para proteger al trabajador frente a la 
acción mecánica agresiva, se adoptarán 
obligatoriamente las dispositivos #e se- 
■guridad necesarias para, delimitar los 
campos de - los movimientos operatorios 
de aquél. 

Estos dispositivos reunirán los siguien- 
.*s requisitos: 
a» COttstitiiirán —si es posible— parte 
ntagrante de las máquinas; 
b) Actuarán libres de entorpecimientos: 
c> N<j interfertoáa — innecesaria men 

te— el prííoeso pi-oductivo normal; 
■i) No iimitante el «ampo visual del 
operario; 
» Sil campo operat«rio del traba jadoi 

«laedará libre de obstáculos; 
f i No exigirán al -traoajaiior posicionej 

ni movimientos forzosos: 
gt.El ttwiio tíe retención «te las pro- 
yecetones no impedirá la visibilidad 
del operarlo; 
ni No constituirán riasgos por si mis 

«JOS. 

Art. 1«9. — MantenimfenOa y LimpieTj 
Las ¡operaCorres d» itiaivieriímáeiito, repa 
•actón, ewpasaao y tmia-eza «i efeettta 
rftn durante la detención tie los motores 
.raosmisiones y máquinas, sal»» en suí 
partes totalmente prote«:éas. 

Art. 206. — Máquiaas Averiadas. Todf 
-aáquina iaveiiada o «uyo fiutcionamiento- 
¿en irregular será señalizada eon ta pro 
tttbic'ón de au ma*ejo a traba jadoras ac 
mcaigadíís de mi «íMuae^a. 



Para evitar su involuntaria puesta en 
marcha, «e Maquearán los' arrtósa«hiias 
de Ips motores eléctricos o se retirarán 
los fusibles de la máquina averiada, y 
si ello no es posible, se coiocaiá en su 
mando un letrero con la pjohr'jicion de 
maniobrarlo, que será retirado solamente 
por la persona ^ae lo coloco. 

Herramientas rortátite 
Art. 201. — Heriam entas iilanuales. 
Las herramientas de mino estarán cons- 
truidas con materiales resistentes, seián 
i*s más apropiaafcas por sus característi- 
cas y tamaño a la operación a reaiicar 
y no tendrán deic-ctos ni des<;a*te que 
dificulten su carréela utiritecióti. 

La unión entre sus elementos será fir- 
me, para evitar cualquier rotura o pro- 
vece 'ón de los mismos. 

Los mangos o empuñaduras serán de 
dimensión adecuada no tendí á.n aorues 
.agudos ni superficies resbaladias.s j serán 
aislantes en caso necesario. 

Las partes cortantes v puntantes se 
mantendrán debidamente afiladas. 

Las cabezas metá : icas deberán carecer 
de rebabas. 

Durante su uso estarán libre? de gra- 
sas, aceites y otras sutsancias d>;sit-¿ar, íes. 
Art. 202. — Cotecac'ón y Transpoite. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos aná- 
logos, se coieicarán en pcrtairernamtentaa 
o estanbes adecuados. 

Se prohibe coteeáT lierramieintas ma- 
nuales en pasillos aiiie-tos, escaleras u 
otros lugares elevado? desde los que pue- 
dan caer sobre Sos trabajadores 

Para el transporte de Herramientas cor- 
tantes o punzantes se utillzará.i cajas o 
fundas adecuadas. 

Art. 203. — Instrucciones para el mane- 
jo: Los traba jatiores recibirán instruccio- 
nes precisas sobre el use correóte tie ras 
herramientas que hayan de utilizar, a fin 
de prevenir accidentes sin que en ningún 
caso puedan utilizarse para fines distintos 
a que están destinadas . 

Art. 204. — Gatos: Los gatos para le- 
vantar cargas se apoyas ur> sobre base fir- 
me, se colocarán debidamente centrados 
y dispondrán de mecanismos que eviten su 
brusco descenso. 

Una vez elevada ía carga, se colocarán 
calizas o pivotes, que ao serán retirados 
mientras algún operario trabaje bajo la 
carga. 

Se emplearán sólo pira cargas permi- 
sibles, en tención de su potencia, que de- 
berá ser 'grabada en el gato. 

Art. 205. — Herramientas accionadas por 
fuerza motriz: Las nerramiente.s porátl- 
les accionadas por tV-rn-. motriz estarán 
suficientemente protégelas para evitar al 
operario que ia maneje contactos y pro- 
yecciones peligrosas. 

Sus elementos cortantes, punzantes o 
lacerantes estarán cubiertos con aisla- 
mientos o protegidos con fundáis o par.! a- 
ilas que, sin entorpecei ias operaeiotiet a 
realizar, deteiminen el márimo gradu de 
seguridad para el trabajo. 

Las herramientas accionadas, eléctrica- 
mente, reunirán los r?quisitos v condicio- 
nes establecidas en el capítulo rorrespun- 
tiiente . 

En ias herramientas neumáticas, los ga- 
tillos impedirán su funcionamiento im- 
previsto, ias válvulas cerrarán automáti- 
camente al dejar de ¿cr presidiadas por 
el operario y las mangueras y sus cone- 
xiones estarán firmemente asrdos a los 
tubos de. aire a presven 

Art. 206. — Carga máxima: La máxima 
carga útil en Kilogramos de cada aparato 
para izar se macará en el mismo en tur- 
ma destacada y fácilmente legible. 

Se prohibe cargar estos aparatos con 
pesos superiores a la máxima carga útil, 
excepto en las pruebas de resisi encía. Es- 
tas prueoas se harán s'empre etm las má- 
ximas garantías de seguridad y bajo la 
dirección de un técnitx 

Art. 207. — Manipulación de las careras: 
La elevación y deséense de las cargas «a 
hará lentamente, eviíande todsi arraüca- 
da o parada trasca y se liará, siempre que 
sea posible, en sentido vertical para evitar 
e! balanceo. 

Cuando «a de absoiuta necesidad la 
elevación de las cargas en sentido obli- 
cuo, se tomaran las mft v :mat garantían de 
seguridad por el jefe de tal trabajo. 

Los mamUnistas de los aparatos tie izar 
evitarán siempre transportar las ear^a» 
encima cié '«gar-es donde estén los traba- 
jadores. 

Las personas encargadas del maneje de 
los aparatos elevadore.- y de efectuar te 
dirección y señalamient( de las manio- 
bras u operaciones, serán instruidas y de- 
berán conocer el cuadre tie seftales para 
el mando de artefactos de elevación y 
transporte de pesos recomendados para 
operaciones ordinarias en fábricas y ta- 
lleres. 

Cuando sea necesario mover carga* pe- 
ligrosas, come metal Tundido a objetos 
asMe* eon electroimanes s»bre puestos de 
trabajo, se avisará cor. antelación sufi- 
ciente para permitir que los toaba jadore» 
se sitúen en lugares seguros, sin que pue- 
da efectuarse la operación hns.» tener la 
evidencia de que el personal queda a «u- 
bierto de riesgo. 

No se dejaran los aparatos «le «W con 
cargas suspendidas. 

Se prohibe viajar sobre carcas, ga-nch*» 
b eslingas sacias. 
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Art. 208. — Revisión y mantenimiento: 
Todo nuevo .-.párate ae izar será cteiem- 
Jámente revirado y ensayado antes de uti- 
lizarlo por personan especializadas. 

Diariamente, el maqumista, antea de 
iniciar ei trabajo, revisará todos a>s sa- 
memos sometidos a esiuerzo. 

Trimestra. mente, a! menos, se realizará 
una revisión a tonde de ios cables, cade- 
nas, cuerdas, poleas, i renos y de *os con- 
troles eléctrico* y sistema. de mando, así 
como, en general, de todos los elemento? 
de los aparatos de .zai 

Art. 209. — Frenos: Las aparatos de izar 
y transportar estarán equipados con dis- 
positivos pava el lreij.¡oc efectivo de un 
peso supenoi en una vez y media a ia 
carga límite autorizada. 

Los accionados eléd («mente estarán 
provistos de dispositivos limitadores qui 
automáticamente corten ia fuerza al so- 
brepasar la altura o desplazamiento má- 
ximo permisible. 

Art. 210. — Ascensores y Montacargas 
La construcción, instalación y manteni- 
miento de los ascensore: para ei personal 
y de los montacargas, reimirán los requi 
sitos y condiciones ma;,imas de seguridad 

Art. 211.— Grúas. N,rmas generales: Los 
elementos de las grúas ís construirán y 
montarán con las facieres de seguridad 
siguientes, para su er.rga máxima no- 
minal: 

— Tres, para ganchos empleados en los 
aparatos accionado;- a mano. 

— Cuatro, para gandíos en los acciona - 
dos con fuerza niorriz. 

— Cinco, para aque .ios que se empleen 
en Izado o transporte de materiales 
peligrosos. 

— Cuatro, para los miembros estructu- 
rales. 

— Seis, para los cablea izadores. 

— Ocho, para los mecanismos y ejes de 
izar. 

Estarán provistos de lastres o contra- 
pesos en proporción a ia carga a sopor 
tar. 

Se asegurará previamente la soliden y 
firmeza del suelo. 

Las grúas montadas en el exterior de- 
berán ser instaladas teniendo en cuenta 
los factores de presión del viento. 

Para velocidades superiores a 80 kiló- 
metros-hora se dispondrán medidas espe- 
ciales mediante anclaje, macizos de hor- 
migón o mediante tirantes metálicos. 

Las grúas móviles astaián dotadas de 
topes o ménsulas de -wguridad. 

Las cabinas se instauran de modo que 
el maquinista tenga duiante la opera 
ción el mayoi campo úc visibilidad posi 
ble. Las cabinas de grúas situadas a la 
intemperie serán cerr-tdas y provistas de 
ventanas en todos su.; iados. 

En instalaciones de temperaturas ele- 
vadas o con producción de humos o pol- 
vo, deberán estar dotadas de ventilador 
extractor. 

Cuando se accionen ¡as grúas desde el 
piso de los locales, se dispondrá de pasa- 
mos, a lo largo de su recorrido, de una 
anchura de 0,90 metros. 

Art. 212. — Grúas-puente: Estarán pro- 
sistas de accesos fáciles' y seguros desde 
íl suelo de los pisos : plataformas hasta 
ia cabina de la grúa, v de la cabina a los 
pasillos del puente, por medio de escale- 
•as o escaleras fijas. 

Se dispondván ue pasillos y plataior- 
mas de anchura nc inferior a 75 centí- 
metros a todo lo largo del puente. 

Los pasillos y plataiorma serán da cons- 
trucción sólida y estarán provistos de ba- 
randillas. 

Las cabinas de las grúas-puente esta- 
rán dotadas de ventanas de suficiente 
dureza para proteger al maquinista con- 
tra las proyecciones de materiales fun- 
didos o corrosivos y la protegerán asi- 
mismo contra las radiac'oues y emanacio- 
nes molestas o nocivas. 

En caso de riesgo de incendio, se do- 
tará la cabina de extintor adecuado. 

Las grúas-puente estarán equipadas con 
dispositivos de señales sonoras. 

Art. 213. — Grúas Aut.:motres. Se ins- 
talarán letreros o avisos en las cabulas 
de las mismas para ir.d car ¡a carga má- 
xima toldada seí'/m ías posiciones del 
brazo. 

Las cabinas estaián provistas de una 
puerta a cada ¡ado 

Las plataformas serán de materiales 
antideslizantes. 

Existirá ;m esnacte mínimo de 35 cen- 
tímetros entre ¡o:-- cuerpos giratorios y 
los armazones de ¡as ¡irúas, con el fin 
t?e evitar el aprisionamiento de los tra- 
bajadores entre ambos. 

Estarán dotadas de frenos de fuerza 
motriz, y en las ruedas del carro, de fre- 
nos de mano. 

Estarán equipadas por med'os de ilu- 
minación y dispositvos sonoros de aviso. 
Art. 214. — Grúas Portátiles. Las pa- 
lancas de maniobra se dispondrán de mo- 
lió qua cuando no se usen queden en 
posición vertical. 

Las plataformas del operario, o, en su 
caso, la zona de trabajo del piso o pla- 
taforma, estarán provistas de las baran- 
dillas con las condiciones que se deter- 
minen en el capítulo correspondiente. 

Las manivelas de control estarán pro- 
tegidas por medio de resguardos para evi- 
tar contactos con objetos fijos o móviles. 



Art. 215. — Aparejos oara Izar. Cade- 
na-: r-as cadenas serán de Hierro ¿orjade 
i acero. 

E tactor de seguridad será al menos 
de cinco para ¡a carga nominal máxima. 

Los anillos ganchos, eslabones o argo- 
llas de los extremos serán aei mismo ma- 
terial que las cadenas a ías que van fi- 
jados. 

Todas las cadenas serán revisadas an- 
tes de ponerse en servicio. 

Cuando los eslabones -miran un desgas- 
te exces vo o se hayan dob ado ' agrie- 
tado, serán cortado* y '^emplazados in- 
mediatamente 

Las cadenas se mantendrán libres d< 
: rudos y torceduras. 

Se emollaran únicamente en tambores. 
pjes o poleas que ?stén previstas de ra- 
nuras que permitan el enrollado sin tor- 
reduras. 

Art. 216. — Cables: Los cables serán 
de construcción y tamaño apropiados pa- 
ra las operaciones en que se hayan de 
"-mplear. 

El factor de seguridad para lo» mis- 
mos no será inferior a seis. 

Los ajustes de ojales y ios lazos para 
.os ganchos, anillos y argollas estarán 
provistos de guardacabos resistentes. 

Estarán siempre J'brpf de mit'os sin 
terceduras permanentes y otros defectos. 

Se nispvcc onara per ou ocUiitiHc w nú- 
mero de hilos rotoo. desechándose aque- 
llos cables en que io estén en más del 
1.0 por ciento de los mismos, contados a 
•o largo de dos tramos de cableado, se- 
parados entre sí por una d stancía infe- 
rior a ocho veces su diámetro. 

El diámetro de los tambores de izar 
nc será inferior a 30 veces el del cable, 
siempre que sea también 300 veces el 
d ámetro del alambre mayor. 

Art. 217. — Cuerdas: Las cuerdas para 
izar o transportar cargas tendrán un 
factor mínimo de seguridad de 10. 

No se deslizarán sobre superítales ás- 
peras o en contacto con tierra, aienas o 
sobre ángulos o aristas cortantes, a no 
ser que vayan protegidas. 

No se depositarán en locales en donde 
estén expuestas a contactos con sustan- 
cias químicas corrosivas ni se almacena- 
rán con nudos, ni sobre superficies hú- 
medas. 

Art. 218. — Poleas: Las gargantas de 
las po.eas se acomodarán para el fácil 
desplazamiento y emolladc de los eslabo- 
nes de las cadenas. 

Cuando se ut'hcen cables o cuerdas las 
gargantas serán de dimensiones adecua- 
das para que aquéllas puedan desplazar- 
se libremente, y su supeificie será lisa 
y con bordes redondeados. 

Art. 219. — Ganchos; Serán de acero 
c hierro forjado. 

Estarán equipados con pestillos u otros 
dispositivos de seguridad para evitar que 
Jas calvas puedan salirse. 

Las partes que estén en contacto con 
cadenas, cables o cuerdas serán redon- 
deadas. 

Art. 220. — Transportadores. Normas 
Generales: Todos ios elementos de los 
transportadores tendrán suficiente resis- 
tencia para soportar, de forma segura, 
las cargas que hayan de ser transpor- 
tadas. 

Los p'sos, plataiormas y pasillos a lo 
largo de ios transportadores se conserva- 
rán libres de obstáculos, serán antiiesba- 
ladizos y dispondrán fe drenaje para evi- 
tar la acumulación de líquidos. 

Los transportadores elevados estarán 
piovistos de barandillas. 

Cuando se haya de efectuar el paso so- 
bre transportadores, se instalarán puen- 
tes, cuyas escaleras y barandillas tendrán 
las condiciones señaladas en el artículo 
correspondiente. 

Cuando los transportadores se encuen- 
tren a nivel del piso o en fosos se pro- 
tegerán con barandillas. 

Todas las transmisiones mecan sitios y 
motores de los mismos serán cubiertos 
con resguardos. 

Los transportadores elevados que cru- 
cen sobre lugares de traba io estaran do- 
tados de planchas o pantallas Inferiores 
para leccger os m..u:r.aif-.¡> cjue pudieran 
caer de los mismos. 

Se dispondrá de frenos y dispositivas 
para la parada de la maquinaria y para 
evitar que aquellos puedan funcionar ha- 
cia atrás. 

Para la caiga de materiales a granel 
.se d spondrá de tolvas para la alimenta- 
ción de los transportadores. 

Las tolvas cuya parte superior esté si- 
tuada a menos de un metro de altura so- 
bre los pisos o p ataforuias de trabajo 
se protegerán. 

Art. 221. — Transportadores de Rodi- 
llos por Gravedad: Estarán provistos de 
guías o barandillas a los lados del trans- 
portador si éste se halla a más de 1,50 
metros sobre el piso, y en todo caso, en 
las esquinas o vueltas de su íecorildo. 

Art. 222. — Transportadores de Rodillos 
por Fuerza Motriz: Los ejes y engrana- 
jes estarán cubiertos con resguardos, y 
cuando entre los rodillos exista separa- 
ción, el espacio entre ellos estará pro- 
visto de cubiertas resistentes adecuadas 
para soportar una carga mínima de 70 
kilogramos en cualquier punto sin que 
aquéllos se desplacea. 



Art. 223. — Trtnsportadcres de Correas: 
En los puntos de contacto de las correai 
y ¿os tambores se instalarán resguardos 
nasta un metro de tameor. Cuando iO¿ 
transportadores de confj penetren en 
fosos, estarán cubiertos rejillas de 

abeitura suficiente para admitir los Ha- 
tera ! es o, en su defecto se protegerán 
con barandillas. 

Art. 224. — Transportadora de Hélice 
o de Tornillos: Estarán siempre protegi- 
dos en su totalidad por cubiertas resis- 
tentes. 

Art. 225. — Transportadores Neumáti- 
cos: Estarán construidos de materiales de 
suficiente resistencia para soportar ia 
presión neumática. 

Se cenarán herméticamente sin mas 
aberturas que las correspondientes a ia 
propia operación y a su "ontrol. 

Se mantendrán libres de todo obstáculo. 

Estarán sólidamente sujetos a puntos 
fijos. 

Se dispondrán tornas de tierra para 
evitar la acumulación de electricidad es- 
tática. 

Cuando hayan de ser alimentados a 
mano, si las aberturas son superiores a 
30 centímetros dispondrán de íedtos pa- 
ra que los trabajadores no sean arras- 
trados a los conductos. 

Las aberturas de aspiración se protege 
rán con rejillas metálicas sólidas. 

Art. 226. — Carretillas o Carros Manua- 
les: Serán de material resistente en re- 
lación con las cargas que hayan de so- 
portar y de modelo apropiado para el 
transporte a efectuar. 

Las ruedas serán neumáticas o, cuan- 
do menos, con llantas de caucho. 

Si han de ser utilizadas en rampas pro- 
nunciadas o superficies muy inclinadas 
estarán dotadas de frenos. 

Nunca se sobrecargarán y se asentarán 
los materiales sobre las mismas para que 
mantengan equilibrio. 

Las empuñaduras estarán dotadas de 
guardamanos. 

Art. 227. — Tractores y otros Medios de 
Transportes Automotores: Los mandos de 
control de la puesta en marcha, acele- 
ración, elevación y freno reunirán condi 
ciones para evitar movimientos involunta- 
rios. 

No se utilizarán vehículos dotados de 
motor de explosión en locales donde exis- 
ta alto riesgo de explosión o incendio, o 
en locales de escasa ventilación. 

Sólo se permitirá su utilización a los 
conductores especializados. 

La silla del conductor estará dotada de 
los elementos de suspensión precisos. 

Estarán provistos de uce, frenos y dis- 
positivos de aviso sonoro. 

Tendrán una indicación visible de la 
capacidad máxima a transportar. En caso 
de dejarse en superficies inclinadas se 
bloquearán sus ruedas. 

Art. 228. — Tuberías: Los materiales 
de que estén construidas y sr espesoí 
serán los adecuados a la temperatura, 
presión y naturaleza de las sustancias 
que conduzcan. 

Se instalarán de forma que evite ur, 
posibie efecto de sifón. 

Se unirán firmemente a puntos fijos 
o se montarán sobre soportes. 

Se recubrirán con materiales aislantes 
cuando por ellas circulen fluidos a tem- 
peratura igual o superior a ÍOO^C. 

Si transportan sustancias inflam-bles, 
no pasarán por las proximidades de mo- 
tores interruptores, calderas o aparatos 
d e llama abierta y serán debidamente 
protegidas. 

Las tuberías que conduzcan petróleo y 
sus derivados gases combustib'es, se ins- 
talarán áreas siempre ue sea posible. 

Se evitará que por sus juntas puedan 
producirse escapes de sustancias moles- 
tas, candentes tóxicas, corrosivas o in- 
flamables. 

Se colocarán instrucciones y planos de 
las instalaciones en sitios visibles, para 
una rápida detección y reparación de las 
fugas. 

Art. 229. — Ferrocarriles para el trans- 
porte interior en los establecimientos in- 
dustriales. 

A. Normas para el material fijo: 

El espacio libre que medie entre dos 
vías será como mínimo de 75 centímetros, 
contando desde las partes más salientes 
de los vehículos que circulen por ellos. 

Si la vía transcurre a lo largo de mu- 
ros, existirá asimismo una distancia en- 
tre aquéllas y éstos de 75 centímetros, 
computados en la forma que indica el 
párrafo anterior. 

Esta distancia se reducirá a 50 cen- 
tímetros cuando se trate de obstáculos 
aislados. 

Se dispondrán pasos superiores e in- 
feriores sobre las vías, y cuando no sea 
posible, se instalarán se.', les de adver- 
tencia de peligro en las inmediaciones 
de los pasos a nivel. 

B. Normas para el material móvil: 

Los vehículos locomotoras y Unidades 
estarán dotados de medK- de aviso acús- 
ticos y luminosos. 
Se prohibirá: 

a) Atravesar las vías delante de los 
vehículos en movimiento y montar 
sobre los parachoques o topes de los 
vehículos o máquinas; 



b) Pasar entre topes próximo* o que 
estén aproximándose; 

c) Atravesar - las vías por debajo de Ios- 
vagones; 

d El uso de calzos que no sean pre" 

viamente autorizados; 
.-) Empujar vagones entre topes. 

Los vagones que hayan de moverse 
a mano ¡o serán -ieniprc en terreno 
llano y habrán de ser empujados y' 
no arrastrados; 
f Ei movimiento de vagones sin lo- 
comotora y mediante medios mecá- 
nicos debe hacerse siemp-e efec- 
tuando la tracción o empuje por uno 
de los laterales. 
Art. 230. — Escalas Fijas de Servicio: 
Las partes metálicas y herrajes de las 
escala- serán de acero, hierro forjado, 
fundición maleable u otro mater.al equi- 
valente, y estarán adosados sólidamente a 
los edificios, depósitos, máquinas- o ele- 
mentos que las precisen. 

En las escalas fijas ia distancia entre 
el frente de los escalones y las paredes 
más próximas al lado de ascenso será 
por lo menos de 75 centímetros. 

La distancia entre la paite posterior de 
ios escalones y el objeto fijo más próxi- 
mo será por lo menos de 16 centímetros. 
Habrá un espacio libre de 40 centímetros 
a ambos lados del eje de la escala si no 
está provista de jaulas u otros dispositi- 
vos equivalentes. 

Si se emplean escalas fijas para altu- 
ras mayores de nueve metros se instala- 
rán plataformas de descanso cada nueve 
metros o fracción. 

Art. 231. — Escaleras de Mano: Las 
escaleras de mano ofrece» án siempre las 
necesarias garantías de solidez, estabili- 
dad y seguridad y, en su caso, de aisla- 
miento o incombustión. 

Cuando sean de madera los largueros, 
serán de una sola pieza, y los peldaños 
estarán bien ensamblados y no solamente 
cia vados. 

Las escaleras de madera no deberán 
pintarse, salvo con barniz transparente en 
evitación de que queden ocultos sus po- 
sibles defectos. 

Se prohibe el empalme de dos escaleras. 
a no ser que en su estructura cuenten 
con dispositivos especialmente preparados 
para ello. 

Las escaleras de mano simples no de- 
ben salvar más de cinco metros, a menos 
de que estén reforzadas en su centro, 
quedando prohibido su uso para alturas 
superiores a siete metros. 

Para alturas mayores de siete metros 
será obligatorio el empleo de escaleras 
especiales susceptibles de ser fijadas só- 
lidamente por su cabeza y su base, y para 
su utilización será preceptivo el cinturón 
de seguridad. Las escaleras de carro es- 
tarán provistas de barandillas y otros 
dispositivos que eviten las caídas. 

En la utilización de escaleras de mano 
*e adoptarán las siguientes precauciones: 
ai Se apoyarán en superficies planas 
y sólidas, y en su defecto sobre pla- 
cas horizontales de suficiente resis- 
tencia y fijeza: 
bi Estarán provistas de zapatos, puntas 
de hierro, prapas u otro mecanismo 
antideslizante en su pie o de gan- 
chos de sujeción en la parte su- 
perior ; 
c) Para el acceso a los lugares elevados 
sobrepasarán en un metro lo? pun- 
tos superiores de apoyo: 
d> Ej ascenso, descenso y trabajo se 

hará siempre frente a las mismas; 
e) Cuando se apoyen en postes se em- 
plearán abrazaderas de sujeción-, 
f > No se utilizarán simultáneamente por 

dos trabajadores: 
g) Se prohibe sobre las mismas e! trans- 
porte a brazo de pesos superiores a 
25 kilogramos; 
h) La distancia entre los pies y la ver- 
tical de su punto superior de apoyo 
será la cuarta paite de la longitud 
de la escalera hasta tal punto de 
apoyo. 

Las escaleras de tijera o dobles, de pel- 
daño, estarán provistas de cadenas? o ca- 
bles que impidan su abertura ai ser utili- 
zadas, y de topes en su extremo superior. 

Art. 232. — Plataformas de trabajo: Las 
plataformas de trabajo, fijas o móviles, 
estarán construidas de materia'es sólidos. 
y su estructura y resistencia será propor- 
cionada a las cargas fijas o móv'Vs que 
hayan de soportar. 

Los pisos y pasillos de las plataformas 
de trabajo serán antideslizantes, se man- 
tendrán libres de obstáculos y estarán 
provistas de un sistema de drenaje que 
permita la eliminación de productos res- 
baladizos. 

Las plataformas que ofrezcan peligro de 
caída desde más de dos metros estarán 
protegidas en todo su contorno por ba- 
randillas. 

Cuando se ejecuten trabajos sobre pla- 
taformas móviles se emplearán dispositi- 
vos de seguridad que eviten su desplaza- 
miento o caída. 

CAPITULO 16 

De los Aparatos Sometidos a Presión 

Art. 233. — En toda sala en que existan 
aparatos a presión se fijarán instrucciones 
¡ietalladas, con esquemas de la instalación 
que señalen los dispositivos de seguridad 
en forma destacada y las normas para 
ejecutar las maniobras correctamente. 
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«Mhlban.Jas que no debou eXculiiarKC por 
ksc .peligrosas c indiquen las que 'hayon 
de «bserrarsc .en tusos de peligro -o averia. 

Betas normas m> adaptarán iv Tjm ins- 
tmocllatKw especificas que hubiera «er.a- 
tai4* <a constructor de 'Ja inaqurnorla. 

I«s trabajadores empicados en el tnunc- 
J» 7 vteflancla de estos aparatos deberán 
sor Instruidos y adiestrarlos previamente 

rt4 pernonnl técnico, -y la dirección de 
'Empresa no autorizará mi trabajo 
mientras tonto. 

Art. HH. — Hornos 7 •colcivln lloren: Los 
llegares, hornos, calderos y «lema* apurn- 
tw^nc aumenten 'lo ¡«ropcrotwa ambien- 
te, me ^»rotes*Tftti incdif.n1/e rcrcstlmkiitos, 
ptmtawfts o «unlqiiler otra íonim ndoeno- 
da jmr» evitar la -noción del calor radian- 
te cotoce. ios obreros que trabajen «n olios 
o «1 sus inmediaciones, dejándose alrede- 
dor <Je tos mismos un especio libre no mc- 
ihh- 4e, 1,B0 mctroN u-moyor fI fuero He- 
miario,.? pr-ohlbléndonc a los tratonjailo- 
res pernio ueocr <jn el mismo o «obre aque- 
llas ■durante las horas de descanso, a.sl 
oatno «Mltmr los espartos próximos a tu- 
les . aparatos para almaccnor materias 
oambUAtlblcu. 

L03 , depósitos, cubas, calderas o reci- 
pientes análogos que oantcugaii líquidos 
omorimt callentes o que «11 general ofrez- 
can |»ClÍKro, |>or no catar j>r<ivisiux de cu- 
báerta .adecuado, deberán dlspuucr de mu 
«to ,que su borde superior, «¡*lc, por lo 
Meaos. «.OJO metros robre el sucio o pla- 
taforma de trabajo. Sí esto no fuera po- 
sible, ma iM7otr.Ker.aii. cu todo »u contorne 
oou barandillas sólldae de dlchu altura. 

Art. "235. —Calderos: Las calderos, ya 
•can de encendido manual o automático, 
•eran convenicntcmcnU: vigiladas. 

OUahdo el combutdiblc empleado .sea 
carbón' o lefia, no se uwarán líquidos ln- 
flwnflWes o materias que puedan causar 
explosiones o retrocesos de llamas. 

Iguales normas, nc *.-gulrán en las cal- 
dera» en que se empleen petróleo o gases 
de desperdicios. 

•Los reguladores de tiro j?c -abrirán lo 
suficiente 'para producir una ligera co- 
rriente de alie que -evite el retroceso de 
llamas; 

Siempre que el encendido no sea auto- 
mático, «c efectuarán con antorchas de 
suficiente longitud. 

Cuando se deje entrar vapor en las tu- 
berías y en las conexiones frías, las vál- 
i-alas ae abrirán lentamente, hasta que los 
elementos alcanoeu la temperatura pre- 
vista. ' 

Cuando la presión -de vapor de la cal- 
dera -se. aproxime a Ja de trabajo, la vál- 
vula de seguridad se probará a mano. 

Durante el funcionamiento de las cal- 
deras se confrontará repetida y periódi- 
camente el nivel de ac.ua en el Indicador, 
purgándose lau columnas de agua a fin 
de comprobar que todas las conexiones 
«cica libres. 

Las- válvulas de desogue de las calderas 
se abrirán completamente cada veinticua- 
tro tioras y, si co posible, en cada turno 
dc'trabajo. 

En 'caso de ebullición violenta del agua 
de las calderas, la válvula se cerrará in- 
mediatamente y se detendrá el fuego, que- 
dando retirada del servicio la caldera has- 
ta que se comprueben y corrijan sus con- 
diciones de funcionamiento. 

Un» vez reducida la presión de vapor, 
se dejarán enfriar las calderas durante un 
mínimo de ocho horas 

Art. 230. — Almacenado y manipulación 
de tubos y cilindros: El almacenado de 
tubos y cilindros que contengan gases li- 
cuados a presión, en el Interior de los lo- 
cales, se ajustará a los ¡jigulcntcs requi- 
sitos: 

a) Su número se limitará a las necesi- 
dades y previsiones de su consumo, 
evitándose almacenamiento excesivo. 

b) Se colocarán en forma conveniente, 
para asegurarlos contra caídos y cho- 
ques; 

o) No existirán en las proximidades sus- 
tancias inflamables o fuentes de ca- 
lor; 

d) Quedarán protegidas conveniente- 
mente de los rayos del sol y de la 

. humedad intensa y continua; 

e) Los locales de almacenaje serán de 
paredes resistentes al fuego y cum- 
plirán las prescripciones dictadas pa- 
ra sustancias Inflamables o explosi- 
vas: 

í> Estos locales se marcarán con carte- 
les de "Peligro dr explosión", dom- 
ínente legibles; 

g) Se prohibe la elevación de tubos por 
medio de electroimanes, asi como su 
traslado por medio de otros aparatos 
elevadores, salvo que se utilicen dls- 
posltivos específicos para tal fin. 

Ii) Estarán provistos del corrcspondlcn- 
-, kr capuchón. 

En cuanto a loa tubos de acetileno, se 
tendrá en cuenta: 

a) No se empleará cobre ni aleaciones 
de este metal en los elementos que 
.puedan entrar en contacto con d 
acetileno: 

b) 'Estos tubos se mantendrán en posi- 
ción vertical al meuos doce horas an- 
tes de utilizar au contenido; 

■Art. 237. — : Ventiladores: .Las aspas de 
4os. .ventiladores, deberán estar protegidas 
eu ambos lados por una red metálica su- 



ficientemente resistí-ule .v con orlllelue de 
tamaño odc-cuirtfo. 

Art. 238. — Kilo Industrial: Los lóente 
«Ir trabajo vn -que hc producen irlo 111(111/,. 
ilriol y -en «pie iinyn -pHI'/.i'o -ele •cle.'.TWti 
d miento 'de gases tn-icivos o -oombuM'lbl»-' 
deberán estar sépamelos de timncrn que 
permitan su -olHlinnir-nlo en cuno Tiraron - 
lio y de 1111 i,lsleniii dr vi-ntllnclón ineen- 
nlcn por. af»p¡r«eJóri que [«-imHn mi rápi- 
da cvacmiclón al «cter-lor 

El sistema de cierre de las puertas de 
liif,-eániarns friunririras pcrniltrfv que és- 
tus pnedatl un- ub'i-rtiis -rieack; «1 Interior 
y tendrá una «íutl InniiiioM» que liKliqur 
la existeTicla tic pcraotins •«■n ku inteiKir. 
Al ser admitido el trübii.ladoi', y con 
periodicidad necesaria, iw 1<: Instnilrá no- 
ore los pellRTfis y eh"eloK nocivos de lo;- 
Huidos írigoriftco.s, inxitecc'one.s para ■evi- 
tarlos e instrucciones a seguir en cnso de 
encalles o fniüt.s rio (;rir;'-'o. Todo ello «'. 
indicará, exti':i<:l.:idniiiriil4 • (-11 rurU'lri; v\i 
locados en lo:, lujaros de trábalo hnb'- 
tuales. 

c/kpti'U'i o n 

1>r los Traliajtxí con lt«-ruos Ksprti.iles 

Art. 2w!l. — Ijo.-, (x-mi4:.s uv ImOjii.mi non 
nc se fabriquen, manl|)uien o t-mplc-i 
sustancliis susceptibles de producir pol- 
vos: ■emanaciones, olores, gases o nicbla.- 
cornisiviis 11 tóxicas, o rndlac'ime.s, que 
cspecInliiK'nte ]>(>n|;nn -ii prll;>ro ln Niilud 
o la vida de las trabajadores, estarán 
Jiljetos a las prescripciones que se esta- 
blecen en este capitulo. 

Siempre cpic el pi-oe'sn de fnbrlcaí Ion lo 
]X.-i-nilla se tnij» t-ni'ttii luí, .Kusliiucriis me- 
nos nocivas. 

La manipulación y almacenamiento de 
estas niatcrlns se efectuará en locales o 
recintos nlalados y por el menor núme- 
ro de trabajadores posible adoptando las 
debidas precauciones. 

La utilización de estas sustancias se re- 
alizará preferentemente en aparatos ce- 
rrados que impidan la salida al metilo 
ambiente del elemento nocivo, y si esto 
no luera pos ble. las emanaciones, nie- 
blas, vapores y pases aue produzcan se 
captarán por medio de aspiración en su 
lugar do origen para «vitar su difusión. 

Se instalará además, un sistema tic 
ventilación general, efica?,, natural o ar- 
tificial, que renueve el aire de estos lo- 
cales constantemente. 

En Jas grandes fugas o escapes produ- 
cidos por accidentes o rotura tic las ins- 
talaciones, máquinas, envases o útiles se 
adoptarán las siguientes precauciones: 

a) Los trabajadores -evacuarán el local 
ordenadamente y con la máxima ra- 
pidez; 

b) Se aislará el peligro para Impedir 
su propagación: 

c)6c atacará el peligro por los medios 
más eficaces. 

En las dependencias en que se. em- 
pleen o produzcan sustancias que orl|;l- 
nen riesgos específicos nc indicará el i>e- 
ligro potencial con caracteres llamativos 
T las instrucciones a seguir para evitar 
accidentes o atenuar sus electos. 

El personal empleado en trabajos con 
riesgos espccla'es será Instruido previa- 
mente por técnicos competentes y demos- 
trará su sul, ciencia mediante un examen 
tcórlco-práctlco. 

Los recipientes que contengan sustan- 
cias explosivas, corrosivas, tóxicas o In- 
fecciosas, Irritantes o radioactivas serán 
rotulados ostensiblemente, indicando su 
contenido y las precaucionen para su em- 
pleo y manipulación por ios trabajadores 
que deban utilizarlos con los medios de 
protección personal indicados en el ca- 
pitulo siguiente. 

Art. 240. — Sustancias Explosivas: En 
los centros de trabajo o recintos en que 
se fabriquen, depositen o manipulen sus- 
tancias explosivas, se cumplirán las nor- 
mas señaladas en los Reglamentos técni- 
cos vigentes, y se extremarán las precau- 
ciones aislando los recintos peligrosos pa- 
ra que los efectos de las explosiones que 
puedan sobrevenir no afecten al personal 
que trabaja en '.ocales contlinios. 

Art. 241. — Sustancias Pulvígcnas: JEu 
los locales en que se produzcan sustan- 
cias pulvigcnas perniciosas para los tra- 
bajadores, tales como polvo de sílice, par- 
tículas de cánamo, esparto u otras mate- 
rias textiles, y cualesquiera otras orgáni- 
cas o Inertes, se captarán y eliminarán 
talos sustancias por el procedimiento más 
eficaz, y se dotará a los trabajadores ex- 
puestos a tal riesgo de máscaras respira- 
torias y protección de la cabeza, ojos o 
partes desnudas de la piel. 

Art. 242. — Sustancias Corrosivas: En 
los locales de trabajo en que se empleen 
sustancias corrosivas o se produzcan ga- 
ses o vapores de tal índole, se protege- 
rán las instalaciones y equipos contra los 
efectos de las corrosiones. 

Los bidones, cubas, barriles, gairaías, 
tanques y, en general cualquier otro reci- 
piente que contenga corrosivos o cáusti- 
cos serán rotulados con indicación de tal 
peligro y precauciones para 6ti empleo. 

Los depósitos de sustancias corrosivas 
tendrán tubos de ventilación permanente 
y acceso paro drenaje en lugar seguro, 
además de los correspondientes parR car- 
ga y descarga. 

Los bidones se colocarán siempre con 
el tapón hacia arriba, y el el aknaoeaajc 
e& prolongado! se abrirán periódicamente 



para evitar cualquk'i presión Interna que 
ihnga .«altar el tapón y verter ol •coiileiU- 
«lo de «incllos. 

Los lecip't'iiles para líquidos peligrosos 
^e flckt/rillrúii ounmk no m-baii utlllnnihe 
•ná.s. 

Los que huyan de tiontcncr repetida-- 
immte uu mismo liquido M'ian cuidado- 
samente revisados para ■c.onirprobm que ' nw 
MiTifii p¿idldiis. SI se Inlonliirii usarlos 
para líquidos diferentes, se limpiarán 'Ca- 
da vez oon una solucóu n<"U'l.rnll7.onitc 
aprop'nda. 

Kl trasviixc ele llqulilos corrosivos w 
MoctiuriTá preXercnlciiiiMtle por Kif.k'iniis 
de .gravedad. El Urajisporto -se efectuará 
va roclpicitfic.s .adecuados y su nuclado nc 
i'oalir.nrá .imicáuleari>ri.it«' •<; ron eiuvilillah 
pnovlstns de plataforma 0011 dispositivos 
de sujeción para 'los recipienlcF, porlnliles 
Tocios los rceip'ev.tes «on liqui'JoK 00- 
raoslvofi se .criiiKcrvarán' lerriidfis ■esc.r.pto 
di el TVirmii'iild (Ir cxlinci Mi roulriUUo 
o proeod''r «su limpie/.». Muñen ..,e hnr.1'1 
su almacenaje por apílanurrito. 

S<: evitará el derrame de líquidos co- 
rrosivos, y si se produjera se señalizará 
v rt'Mi'.uu itlnn'i <h\ nena Alect.ada paru i/vl. 
lar el paso <le fiaba jwdorcs miIik ella. 
El liquido derramado no se .nbiorberá 
irtllzartclo materia orgánica, sino rpte se 
Invnvá coa ar'.iia a preí-'i'ai o se nrutiar. 
'.iii'» ('(.li greda o cal. 

La iwiivlpuiftoi'iu ole liquides ico: 1 osivo.s 
o calientes sólo se cíecruará por U'abaja- 
■rtoir.s pii '-v-uiiieiite dol,<,w).-> 4iei iqunpc 
p'otcclta Indivulunl iniV: a(lecuii.(ii(. 

Art. 243. -- Bustniíelns Irritantes, Tó- 
xicas o.Iufccriosa.s: En 'odos los locales 
de trabajo en que se empleen o fabri- 
quen sustancias iriitaiil.es o tóxicas, se 
Instalara siempre que son factible, un 
dispositivo de alarma desfilado a udvci- 
tlr las situaciones de riesgo inminente en 
los oa.sos en que se dcsiu'endíit] canti- 
dades pelillosas -de -dirlios ]iraductos. Lu¿ 
trabajadores serán informados de ln obli- 
gación de abandonar inmediatamente el 
local oída la señal de alarma. 

Estos locales, pnra íacílit*n su cuida 
doso y rej^lida llmpier.a reunirán las si- 
guientes condiciones: 
a) Líus paredes, teclaos y pavimentos 
serán lisos o impermeables y esta- 
rán dospi'ovlstns de juntas o solucio- 
nes de continuidad; 
b> Los suelos serán acondicionados con 
paidientes y canaletas de recogida 
que impidan la acumulación de 11- 
quklos vertidos y permitan *u íách 
salida; 
c > No contendrán en su interior ningún 
tibjeto que no sen aiprcsciiidibk! pa- 
ra la realización del trabajo y ios 
existentes serán, en lo posible, de 
fácil limpieza; 
d) Estarán construidos y aislados d-e 
tal forma que las sustancias noci- 
vas no penetren Ion wkUi lites locales 
de trabajo. 
La limpieza de todo local en que se em- 
pleen productos irritantes o tóxicos se 
ajustarán a las siguientes normas mí- 
nimas: 

a) Será diaria y -completa, alcanzando 
tanto 11 Bits superficies cstructurzlos 
como o suí-- bancos, mesas y equipos 
de trabajo; 

b) Se realizará lucra de los lloras de 
trabajo, si es posible; 

c) Se efectuará por sistema de aspira- 
ción o, en su defecto, en húmedo. 

Cuando se manipulen sustancias in- 
fecciosas, se extremarán las operaciones 
de limpieza, efectuándose después de las 
mismas una desinfección general, por 
procedimiento adecuado. Siempre que sea 
factible, la desinfección alcanzará tam- 
bién a los productos y s'j^tanclas antes 
de su manipulación. 

Toda operación en que se utilicen o 
desprendan liquidas o cases irritante» o 
tóxicos será efectuada, a ser posible, cu 
aparatos cerrados o se realizará bajo cu- 
biertos con sistema de -iFpiractórL 

Art. 244. — Productos Animales o Ve- 
getales: En aquellos trabajos en que se 
utilicen materias de origen animal, tales 
como huevos, pieles, pelo, lana, etc, o 
sustancias vegetales peligrosas, será pre- 
ceptiva, siempre que el iiroceso industrial 
lo pcrmltav la dcslnfeccin previa de di- 
chas materias antes de su manipulación, 
por ebullición u otro medio adecuado. 

Se evitará en lodo caso la acumulación 
de materias orgánicas en estado de pu- 
trefacción, a menos que ec conserven en 
recipientes cerrados y se neutralice la 
producción de olores desagradables. 

En las Empresas dedicadas o trabajos 
con productos animales o vegetales, se- 
rán de aplicación las condiciones estable- 
cidas en los artículos correspondientes 
referentes a: 

n ' Condiciones de los locales de traba- 
jo para su fácil limpieza: 

b) Prohibición de tomar alimentos o 
bebidas durante el trabajo: 

c) Técnico y perlodlcldnd de las opera- 
ciones de limpieza y desinfección; 

di Uso obligatorio de ropa de trabajo 
y •elementas de protección Individua; 
adecuados: 

,?> Tiempo Ubre dentro Üe ,lu Jomada 
laboral,. para" proceder al aseo príso- 
hal antes de las comidas y al abári- 
donar el trabajó. 
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Ai-i. lMf>. — l'rotutxiúu ."levtailim; üti 
.•bje.ki e t - evitur ej «r4ü«ii de .iacituAjO;„vy 
se jocui») de todo Upo >xie iustobiuxtrioB. 
■elócl.iMoio,, ,¿n>i, icnlefiecliiai, 'Iíohhos, «:o*- 
■ nenens, uso de ¡nlliunnb e-s.y <dc ciulm'Uí*" 
miro elemento o «qulpo «isuepüible ido 
lorigimir directa c iiidiicclauíeiilc ,1111 'ia- 
ícoudfo. 

Wiotocciíoi Pusivji <o JEMnictau-nl*: fin 
cb.iclivx* <ík Jlmlpcdlla■ o SJmitar in pi'iíjian.*-' 
•clon do los InceiuKus y se ocupa .de .m 
oomíti-uocJiJ» de rdificlos -c toiliitecoiscs 
fii ijciicial, la situación relativa dte os 
inilwiwis-, rti ontlcn «tu iieiigros dad vOmi— 
leneiu ni fuego, mtbd vis «imsk, puertai •von» 
liji ii».o«idio, en jas de .eeoaleras y ascen- 
sores protegidos, ined'os de eicnpc y «iras 
siniHaivs. 

I»i (rt-eetión Activa (o Extinción»: Su 
ob.i^tlvo es -e.vtaigulr los mecna -o» -y t.*-;, 
tn o relacionado al estudio .7 ,noima ' ¿a-. 
cirio de ¡os equipos manuales <mati.f e- 
uos). equipos de mediano CTivc:gadi.ra 
icarios) v iiistnlnrlmira fijas contra m- 
«endlo «de ngna. • anhídrido carboneo, 
voivo quim'eo y otra) asim'sma las ins- 
talaciones de alarma, avlsadoies, tlsierto- 
i'(\„ lliHKiiaelón cl(! eini.inciH'iii y 0L1J8 
■slinllures. 

Coricsponde también a este rubro, la 
caiiacllación del personal para la ' Irclia 
contra ei fuego, en lorio eficar y cooi- 
dliiudu. 

Ai-t. 210. — Protección "Preventiva: So 
tendrán en cuenta todos los riesgo.' • do 
incendio que resulten de las carateris- 
tias purt'culares de cada sector de tra- 
bajo. 

Art. 247. — Instalaciones Térmicas: No 
debe maree equipos de ca'«facción u -otraa 
faicntas de valor di ambientes inflama- 
bles. exj>lotlvos y (o pulvuruleniOc. 

Los tramos de ch'uienca o <oond ctos de 
gases calientes deben -ser lo m' rcortoa 
posibles y estar «separadas 1 (uno! mcíro 
de liado material conibustible. 

Los ambientes inflamables, explosivos 
y[o pulvurulrntos tendrán insínlaciouus 
blindadas y no ofrecerán n'ngunt ,posU 
MMdad de llnnia o clilspa. 

Xms calicrias calientes de vapor, ujjua 
y similares, deben instalarte lo m>í ale- 
jadas posibles de toda -obra deicari inte- 
ria. decoración, o cuaiquler Upo de mate- 
rial oombustibic y en lugai«sic«ti'Ateg.<ro.<i 
tendrán carteles -que nvisen ai personal 
del peligro de un eventual contacto. 

Los -equipos combustibles llqu'co-, gas 
y otras similares contarán con 'dispositi- 
vos automáticos que ar^trinen la interrup- 
ción del cuininlstro de Huido cuando eo 
produzca alguna anomalía. 

El petíonail n cai-^o del jnantenim.'ciUo 
y operación de las Instalaciones .térm'cas 
deberá conoeei las características de laa 
mismas y estar entrenados .para afrontar 
eventuales cmcrtcncias. 

Xas Instalaciones bérni'icas de toda lució- 
lo se iiwtniarán ^ctwn bu exfsenctas ouo 
fijen las reglamentaciones Tigentes, apro- 
badas por las autoridades cxnnpetentis .y 
según las «spcc<flcacíoncs del fabricante. 

Art. 24B. — Instniaciones SMctrl'-nil 
Trata de todos los sistemas de fucriía mo- 
triz, tranan'slón de encrgia -eléctrica, <lu- 
mtnaciDTi, calentamiento 'de '«vltren -eléc- 
trico y otros similares. TSstos deben ser 
proyectados c instalados según las re- 
glamentaciones vigentes en la -rhaterra. 

Las instalaciones eléctricas -en-ena-rtto a 
la protección contra incendio 'se clasi- 
fican en: 

Instalaciones en lugares de trabajo quo 
involucren menos de 25 personas ~y rposean 
menos de 5l000 kgs. de madera ~o stmilar 
o 25 litros de combustible liqu'do. En 
este caso cumplirán enn las prescripciones 
de las reglamentaciones -vigentes. 

Instalaciones en lugaies de trabajo quo 
"nvolucren jsenos de ¿5 persona- pero 
paseen más de 5.000 ücgs. de modera o 
25 litros do combustible Mquido. Bn esto 
caso se cumplirán, además, -con las Si- 
guientes prescripciones: 

Se impedirá el contacto de camlmiclo- 
nes y|o equipos eléctricos con materiales . 
combustibles de cua'quler mdole. 

Quedan prohibidos los conductores des- 
nudos y|o equipos eléctr eos «tn "protec- 
ción. 

Las canalizaciones eléctricas estarán 
piwvlstas con Un revestimiento que no 
propague llamas, estarán protegidos con- 
tra deterioros mecánicos quimtocM y do 
ser metálico, deberán ser .Tuestas ■* 'tierra. 

Los npartos de catte, 'fusibles, y' pro- 
tecciones antomátlcas «staran ubicadas 
rxtcr:ormentc al lugar de ' trabajo tjoosI- 
ocrado. 

Los circuitos principales deberán ser 
protegidos por dispositivos quo garanti- 
cen que en caso de Tallas' de aislad ón 
en cualquier parto de la instalación pro- 
duzcan la Interrupción del' suministro, 
cuando la corriente residual alcnnc? a 
300 mA (mediana sensibilidad) o Ja ten- 
slón de masa, contra tierra supere los 

5" "V. .' 

instalaciones bn lugares de trábalo quo 
involucren más de 25 perdonas y que po- 
sean más de .5.0D0 kgs; de madera :o 'si- 
milar ó 25 litros de combustible liquido. 
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En este case se cumplirán además, las 
iguientes prever pelones: 

Los equpamientos eléctricos no propa- 
arán llamas, serán resistentes ai fuego 

■ asegurarán el servicio durante cierto 
lempo a pesar de *a alta temperatura; 
sto para asegurar un tiempo de evacua- 
ion del personal. 

Los circuitos principales deberán ser 
trotegidos por dispositivos que garantl- 

■ en que en caso de fallas de aislac'ón 

■ o cualquier parte de la «ista. ación pro- 
i «zcan !a interrupción del suministro de 

a corriente. 

Instalaciones en lugaies de trabajo con 
leligro de explosión: 

En este ca?o se cumplirán además, la,s 
-iguientes pi escripc'ones - 

Conductores enchapadas en material 
ait deflagrante; 

Ningún interruptor, fusible, aparatos de 
:orte o siuvlar, estarán en e. recinto de 
.raba jo. También scián de caracteristi- 
;as antidefla^rante. 

Las canalizaciones eléctricas serán tan 
'•ortas como sea posible. 

Todos los artefactos serán anudefla- 
irautes. 

Deberán cumplirse, en todos los casos, 
as siguientes praseripc ones do índole 
.enera 1 .: 

Los lUsibles estarán de acuerdo al con- 
,111110 normal previsto para cada .nstaia- 
.■ión y queda prohibido usarlos sobredi- 
nensionados o reforzada. 

Los tableros eléctricos deberán instalar- 
le de tal forma que se encuentren per- 
manentemente limpios y secos. Los gabi- 
íetes serán función de ias condiciones 
imb'entales donde están ubicados. 

Quedan prohibidas la? instalaciones 
eléctricas bajo molduras higroscópicas yjo 
«somhustlbles. 

Las insta" aciones eléctricas de cualquier 
•lase, no podían acercarse o cruzarse con 
ineas telefoneas, de gas, u otras simila- 
es en previsión de un calentamiento 
«normal o cortocircuito. 

Deberán proveerse las medios necesa- 
rios para suprimir o atenuar la aparición 
le cargas estáticas, especialmente en am- 
bientes inflamables, explosivos y'o pulvu- 
sulentos. 

Art. 249. — Uso de Líquidos Inflama - 
oles: Cuando se usen líquidos inflama - 
oles deben conocerse los alcances de la 
peligrosidad de los mismos. 

En cada caso deberá tratarse de susti- 
tuir un inflamable de cierta peligrosidad, 
;jor otro de menor riesgo 

Los líquidos inflamables deberán alma- 
cenarse en depósitos destinados especial- 
inente a tal efecto. Estos deberán con- 
-temp'ar estructuralmento la posibilidad 
le explosión y estar separados a distan- 
cias reglamentarias de los edificios pro- 
piamente dichas y de las medianeras. 

Los pisos serán incombustibles e im : 
permeables. 

Los tanques de combustibles no podrán 
ser elevados. Deberán estar ubicados a 
distancia reglamentarla y perfectamente 
indicado su contenido y capacidad. 

Los tanques de combustible que alma- 
cenen productos con punto de inflama- 
ción igual o superior a 40*C, como ser: 
kerosene, gas-oil, diescl-oil, fuel-oil y otros 
similares, estarán provistos con válvulas 
de venteo y arrestallamas. También se 
proveerá un talud apto para contener un 
derrame total del líquido Inflamable. 

Deberán llevar válvulas de presión v 
vacío y arrestallamas, los tanques que: 
a) almacenen productos con puntos de 

inflamación inferiores a 40?C; 
b» Contengan petróleos reñidos) con 
productos volátiles cuyo punto de in- 
flamación sea inferior a 40 ? C; y 
el Contengan productos con punto de 
inflamación superior a 40'C. pero 
nue se encuentren almacenados a 
una temperatura superior a la de 
su punto de inflamación. 
Se tendrá en cuenta la humedad en 
íi.ne'ón de los productos reactivos. 

Art. 250. — Otros Riesgos: Deben ser 
considerados los siguientes riesgos capa- 
ces de provocar un incendio: 

Calentamiento espontáneo: se produce 
por procesas químicos yio bacteriológicos 
sin intervención de una fuente externa 
d<* calor. Se distinguen varias formas: 

a) Combinación de una sustancia con 
un agente atmosférico; 

b) Acción de microorganismos; 
c> Reacción de sustancias con el agua: 
di Descomposición simple. 
Si la disipación del calor producido no 

es suficiente, la temperatura aumenta 
hasta sobrepasar el punto de combustión, 
por lo tanto, se deben adoptar medidas 
preventivas que tiendan a evitarlo; 

Almacenamiento adecuado a las carac- 
terísticas particulares, usando la subdivi- 
sión. 

Uso de productos por orden de antigüe- 
dad. 

Adoptación de medidas de venteo ade- 
cuadas. 

Palta de orden y limpieza, los estable- 
cimientos mantendrán las áreas de traba- 
jo limpias y ordenadas, con eliminación 
periódica de residuos, colocando recipien- 
tes Incombustibles destinados con tapa, 
prohibiendo en sectores con riesgo, fu- 
mar, encender colillas, etc. 

Tareas de soldadura y corte: Deberán 
£'-r supervisadas para asegurarse de que 



las chispas que se produzcan no originen 
un incendio. Se deberán emplear biombos 
incombustibles para cercar el equipo y 
ros elementos afectados. Los equipos de 
soldadura y corte deberán encontrarse en 
perfectas condiciones. 

Almacenamiento: Se verificará que las 
estibas sean accesibles. 

La distancia mínima entre la estiba 
y la parte superior del techo será de un 
metro. Cuando existan distintas clases de 
materiales se almacenarán alternadamen 
te estibas combustibles con no combusti- 
bles. Las estanterías serán de material no 
combustible p metalice Las sustancias 
que por sus características ofrezcan un 
riesgo mayor (inflamables, explosivos) se 
almacenarán por separado aunque estén 
en recipientes herméticos. 

Art. 251. — Protección pasiva: Debe te- 
nerse en cuenta en 6j momento del pro- 
yecto de ios edificios y¡o instalaciones, con 
respecto a lo existente, se aplicarán las 
exigencias ele una manera racional ten- 
diendo a corregir las deficiencias origi- 
nales. 

Art. 252. - Resistencia al fuego: Debe 
tenderse a que las estructuras nuevas 
ofrezcan una razonable resistencia al fue- 
go en función de su destino, como así 
también mejorar lo ex stente para elevaí 
la resistencia de pisos y paredes, refor - 
zando o haciendo uso de subdivisiones. 

El siguiente cuadro mdiea cuál es la re- 
sistencia al fuego de las paredes más 
comunes: 

Ladrillos - hormigo!; armado - bloques 
hormigón - resistencia al fuego en horas. 
Espesor cm 

30 15 45 4 

15 10 30 2 

10 7 15 1 

Art. 253. - Segregación de áreas riesgo- 
sas: Se deben separar los sectores de alta 
peligrosidad, o bien rlslar con paredes o 
muros. Si hay peligro de explosión, se 
dispondrán terraplenes de un metro de 
ancho, pendiente naturai y de altura, un 
metro por arriba de la cúspide de los lo- 
cales protegidos. 

Art. 254. — Subdivisión interior: Dadc 
aue los grandes locales sin subdivisiones 
favorecen la rápida propagación de un si- 
niestro, deben hacerse todos los esfuerzas 
posibles para lograr una adecuada subdi- 
visión de ambientes. No deberán usarae 
falsos techos o tabiques construidos con 
materiales combustibles por el problema 
que representan, en caso de incendio, la 
inaccesibilidad a los mismos. 

Las zonas de mayor peligro se alslarái: 
de las restantes por medio de: muros cor- 
tafuegos, placas Incombustibles, cortinas 
de agua, puertas contra incendio u otros 
dispositivos similares. 

Art. 255. — Sótanos y subsuelos: Los só- 
tanos y subsuelos, especialmente aquellos 
destinados a depósitos, deberán estar se- 
parados del resto del edificio por medio 
de materiales resistentes al fuego; por lo 
menos dos horas de resistencia. Este cri- 
terio es válido, asimismo, para la protec- 
ción de cajas de escaleras y ascensores 
que comuniquen con tales niveles infe- 
riores. 

Art. 256. — Medios de escape: Debe ob- 
servarse que en los lugares de trabajo, 
existirán medios de escape si se produje- 
ra un Incendio en cualquier lugar, por en- 
cima o por debajo del sitio donde se en- 
cuentren personas, de tal forma que éstas 
puedan dar la espalda al fuego y humo 
y desplazarse hacia un lugar seguro de 

cjalifÍQ 

Tomando como velocidad promedio de 
propagación del fuego, 15 metros por mi- 
nuto, y considerando un tiempo de eva- 
cuación de dos minutos y medio, la dis- 
tancia máxima entre un lugar cualquiera 
del área de trabajo y una escalera o sali- 
da a la vía pública no debe exceder de 
40 metros medidos a lo largo de la ruta 
de escape. Cuando el riesgo pueda ser 
muy grave, estos valores deberán ser re- 
ducidos. 

Los pisos serán lisos, de material resis- 
tente al fuego, los desniveles se salvarán 
con rampas y estarán librea de obstáculos. 

Protección de escaleras: Se adoptará el 
sistema constructivo denominado "cajas 
de escaleras aisladas", para impedir la 
propagación vertical de llamas, gases ca- 
llentes y humo, permitiendo una fácil 
evacuación del personal y proporcionando 
un lugar seguro desde donde atacar el 
fuego. 

Las escaleras tendrán el ancho suficien- 
te para permitir el desplazamiento de to- 
das las personas que cventualmente debe- 
rán utilizarla como escape. 

Las escaleras no podrán ser obstruidas 
con ningún elemento y no se las usará 
para otro fin, que no sea el específico. 

Las entradas de las rutas de escape no 
podrán disimularse de ninguna manera. 

lias puertas de las rutas de escape deben 
ser de tal forma que puedan ser abiertas 
en forma rápida y fácil. Abrirán hacia 

El recorrido de las rutas de escape no 
debe ser ascendente, excepto en el caso 
de las escaleras de sótanos y subsuelos. 

Quedan prohibidas las puertas vertica- 
les y las giratorias. 

Art. 257. —Indicación de salidas: Las 
medidas que se refieren a medios de es- 
cape y escaleras, deben complementarse 



con una adecuada señalización de las sa- 
lidas. 

Las flechas y letreros que indican las 
salidas de emergencia, deben estar dis- 
puestas hacia una ruta de escape . con 
rapidez y seguridad. 

Se dispondrá de iluminación de emer- 
gencia o medidas equivalentes para indi- 
car las salidas cuando se produzca el cor- 
te de corriente eléctrica en el área de 
trabajo. 

Art. 258. — Protección activa (o extnv 
ción): Las definiciones relativas a los 
matafuegos y elementos contra incendio, 
se establecen en las normas IRAM corres- 
pondientes. 

Como así también los métodos, exigen- 
cias y procedimientos para medir y cer- 
tificar el potencial extintor de los mata 
fuegos. 

Se exigirá en todos los casas, la presen- 
tación de certificaciones de cumplimien- 
to de ias normas respectivas. 

Art. 259. — Distribución de matafuegos: 
La cantidad de matafuegos necesarios pa- 
ra proteger un lugar de trabajo se deter- 
minará .según las características y área del 
lugar de trabajo, la severidad del riesgo, 
clase» de fuego involucradas, distancia a 
recorrer para alcanzar los matafuegos, 

Se protegerá el edificio o estructura pro- 
piamente dicho y los materiales y equipos 
en proceso. 

La protección de riesgos ocupacionales 
se logrará con matafuego? aptos para fue- 
gos cla-se A, B, C y D. 

Los matafuegos instalados para la pro- 
tección del edificio pueden considerarse 
también para atender fuegos ocupaciona - 
les pertenecientes a Ciase A. 

Cuando las matafuegos tengan más de 
una letra de clasificación, deberán con- 
siderarse como cumpliendo los requisitas 
para cada una de las ciases que indican 
las letras. 

Art. 260. — Clasificación de riesgos: Las 
áreas de trabajo o ambientes se clasifican 
en: 

ai Riesgo menor: Cuando los materia- 
les involucrados son de un tipo o 
magnitud que solamente es de es- 
perar la aparición de fuegos de pe- 
queña magnitud, no hay depósitos 
y se caracterizan por la ausencia de 
manufacturas o »>r jesos industria- 
les. Pertenecen % esta clasificación 
las oficinas, establecimientos edu- 
cacionales, clubes, hospitales, casas 
de familia y otros similares; 

b) Riesgo Común (Ordinario): Cuando 
la cantidad de materiales combusti- 
bles líquidos inflamables y otros si- 



milares, tienen una magnitud tal 
que puede resultar posible el desa- 
rrollo de fuegos de moderada mag- 
nitud. Pertenecen a esta clasificación 
los almacenes, garajes de estaciona- 
miento, manufacturas diversas, de- 
pósito de materiales clasificados co- 
mo no peligrosos, talleres, tatoleas 
de cal, cemento y similares, curtiem- 
bres, aguas gaseosas, sodas y refres- 
cos, artículos del hogar, fabricación 
y ventas; automotores, fábricas gara- 
jes y servicios y ventas; cervecerías, 
comercios comestibles y vestidos; 
cremerías, lecherías y similares; pro- 
ductos químicos y farmacéuticos no 
peligrosos, depósitos y fábricas, em- 
botellado de bebidas; fundiciones; 
frigoríficos; hilanderías y tejedurías 
de lana; industrias siderúrgicas (la- 
minación y forja); fábricas de la- 
drillos; librerías; depósitos y ventas 
de máquinas industriales; tintore- 
rías industriales; fábricas de vidrio 
y productos de vidrio, y otros simi- 
lares, que no revistan una gran pe- 
ligrasidad, siendo relativamente fá- 
cil el combate de un siniestro; 

c) Riesgo Peligroso; Se refiere a los 
depósitos de materiales o productos 
muy inflamables y las industrias cu- 
yos procesos encierran una gran pe- 
ligrosidad, siendo el riesgo de incen- 
dio propiamente dicho y el provo- 
cado por explosiones, factores que 
hacen muy difícil el combate de un 
siniestro declarado. Pertenecen a es- 
ta clasificación: fábricas y depósitos 
de artículos de cera, caucho, goma 
y similares; de artículos de cuero; 
aserraderos, carpinterías, depósitos 
de madera, fábrica de calzado, de 
confecciones, de cuerdas y sogas, de- 
pósitos de mercaderías peligrosas, 
imprentas, productos químicos peli- 
grosos; abridores y batannes de al- 
godón; fábricas de aceite, fábricas 
de barnices, destilerías de alcohol y 
petróleo, explosivos y artículos de 
pirotecnia, extracción por solventes, 
hangares de aviación; refinerías de 
aceites, y otras similares que involu- 
cren el proceso, mezcla, alcamena- 
je y emr>leo o gasto de líquidos muy 
inflamrbles y|o materiales peligro- 
sos. En estos casos se podrá exigir 
la obligación de instalar equipos de 
detección, térmicos, eléctricos, utra- 
sonidos. 
Art. 261. — Distribución Mínima de 
Matafuegos para Riesgos Clase "A": 



TABLA I 



Potencial mínimo bá- 


Máxima distancia a 


Áreas a 


ser protegidas 


por el 


sico del matafuego 


recorrer hasta el 




matafuego - 




p|área especificada 


matafuego 


R. menor 


R. común R. peligro. 


1 A 


22 mt. 


280 


— 


— 


2 A 


22 mt. 


560 


280 


— 


3 A 


22 mt. 


840 


420 


280 


4 A 


22 mt. 


970 


560 


360 


6 A 


22 mt. 


970 


840 


560 



En la seiecc'ón de los matafuegos se tendrán en cuenta las características par- 
ticulares: cantidad de personal, grado de entrenamiento del mismo. 

Cuando el área considerada sea menor que la especificada en la Tabla I deberá 
Instalarse, por lo menos, un matafuego del tamaño y potencial mínimo recomendado. 

Ait. 262. — Distribución Mínima de Matafuegos para Riesgos Clase "B": (ex- 
ceptuando fuego de líquidos inflamables de espesor o profundidad apreciable). 





TABLA II 




Tipo de riesgo 


Potencial extintor básico 
mínimo del matafuego 


Máxima distancia a reco- 
rrer hasta el matafuego 


menor 
común 
peligroso 


4 B 
8 B 

12 B 


15 mts. 
15 mts. 
15 mts. 



Si se usan matafuegos de espuma, se 
aceptará hasta un máximo de tres, para 
cumplimentar la Tabla II. 

Las exigencias de protección mínima 
podrán cumplimentarse con matafuegos 
de mayor potencia extintora certificada 
6iempre que la distancia a recorrer hasta 
tales equipos no exceda de 15 metros. No 
podrán colocarse matafuegos de menor 
potencia extintora que la indicada en ca- 
da caso. 

Para riesgos que incluyen líquidos in- 
flamables de profundida apreciable (cla- 
se B) se proveerá una unidad extintora 
clase B por cada 0,1 m2 de superficie lí- 
quida inflamable, sobre el área de mayor 
riesgo. 

Las distancias máximas a recorrer pa- 
ra llegar hasta el matafuego deben re- 
cibir la debida consideración, teniendo 
en cuenta el tipo especial de riesgo y la 
disponibilidad del matafuego para la pro- 
tección que se intente. Los riesgos muy 
separados entre sí, deberán ser protegidos 
individualmente, si las distancias máxi- 
mas de 15 mts. se exceden. 

Los matafuegos se dispondrán de tai 
forma que sean accesibles al operador, sin 
peligro para el mismo, en presencia del 
fuego. 

Art. 263. — Distribución Mínima para 
Matafuegos Clase C: Los matafuegos ap- 
tos para Clase C deben ser instalados 
siempre que se encuentre equipo eléctrico 
energizado que haga necesario un agen- 



te extintor no conductor de la electrici- 
dad. Esto incluye aquellos fuegos direc- 
tamente en los equipos eléctricos o en 
sus adyacencias. Dado que el fuego sera, 
en sí mismo. A o clase B, los extinguido- 
res serán del tamaño, potencial extintor y 
distribución, acorde con la magnitud del 
fuego clase A o B que pueda originarse. 

Art. 264. — Quedan prohibidos, por su 
elevada toxicidad como agentes extinto- 
res: tetracloruro de carbono, bromuro de 
metilo o similares. No obstante, formula- 
ciones y|o técnicas de aplicación de otros 
compuestos orgánicos halogenados que a 
juicio de la autoridad nacional de com- 
petencia sean aceptables, podrán utili- 
zarse. 

Art. 265. — Equipos de Mediana Enver- 
gadura: Corresponderá al empleador In- 
crementar la dotación de equipos manua- 
les, cuando la magnitud del riesgo lo ha- 
ga necesario, adicionando carros de di- 
verso tamaño, y tipo, según la clase de 
fuego motobombas, autobombas, equipos 
semifijos y otros similares. 

Art. 266. — Sistemas Fijos Contra In- 
cendio: Corresponderá al empleador la 
responsabilidad de adoptar un sistema fi- 
jo contra Incendio, manual o automáti- 
co, del agente extintor que corresponda a 
la clase de fuego involucrada, en función 
de la magnitud del riesgo a proteger y de 
los probables daños humanos y|o mate- 
riales, directos y|o Indirectos, a sí mismo 
o a terceros. 
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Art. 267. — Aptitud de los Equipos Con- 
tra Incendio: El cumplimiento de las 
exigencias que Impone la presente Regla- 
mentación en lo relativo a satisfacer tas 
normas vigentes, deberá demostrarse en 
todos y cada uno de los casos, 
mediante la presentación de . certificacio- 
nes de cumplimiento de normas emitidas 
por entidades reconocidas, por la autori- 
dad nacional de competencia. 

la entidad que realice el control y otor- 
gue las certificaciones, deberá identifi- 
carse en todos los casos, responsabilizán- 
dose de la exactitud de los datos tedia- 
dos, que individualizan a cada elemento. 

Art. 268. — Control periódico, recargas y 
reparación de equipos contra incendio: 
El empleador que ejecute por sí estas ta- 
reas, deberá llevar un Registro de inspec- 
ciones y las tai-jetas individuales por 
equipo que permitan verificar el correcto 
mantenimiento y condiciones de uso de 
tos equipos contra incendio. 

Art. 269. — Cuando los equipos sean 
controlados por terceros, se solicitará que 
éstos estén inscriptos en el Registro es- 
pecial obligatorio de Servicios y Repara- 
ción de equipos contra incendios, en las 
condiciones que estipule la autoridad na- 
cional de competencia. 

Art. 270. — Todo fabricante de elemen- 
tos o equipos contra incendias deoerá 
estar registrado como tal en el Ministerio 
de Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo mantendrá 
actualizado un Registro de fabricantes de 
elementos o equipos contra incendios com- 
plementado con un Registro de servicios 
y reparación de equipo* contra Incendios. 

Art. 271. — Entrenamiento del personal 
en el manejo de los equipos contra incen- 
dio: El empleador tendrá la responsabi- 
lidad de formar cuerpos entrenados en la 
lucha contra el fuego. A tal efecto, debe- 
rá capacitar a la totalidad o parte de m 
personal y el mismo estará obligado al 
manejo correcto de ios distintos equipos 
contra incendios y la planificación de las 
•medidas necesarias pava el control de 
emergencias y evacuaciones. Se exigirá un 
registro donde consten las distintas ta- 
reas proyectadas y la nómina del perso- 
nal afectado a las mismas. La profundi- 
dad del entrenamiento será función de 
los riesgos que presente cada lugar de 
trabajo. 

Cada empresa designará un responsable 
para los diversos equipos y del personal 
contra incendio. 

Los fabricantes y quienes efectúen ser- 
vicios y reparacionas de elementos y equi- 
pos contra incendio, serán responsables 
ante la ley, en el área de su competencia, 
en caso de que producido el accidente éste 
se deba a deficiencia de los elementos o 
equipos utilizados. 

TITULO VI 

DE I.A PROTECCIÓN PERSONAL DEI 

TRABAJADOR 

C'U'iTül O W 

D* los LCquipus y Klen» utos de Protección 
Personal 

Art. 2'i2.— Todo iaur-C.inte de equipos y 
elementos para la protección deberá es- 
tar registrado en el Kegistoo que para 
tal fin habilitará el Ministerio de Traba- 
jo. Sin dicho requisito no podrán proveer 
ni comercializar los equipos y elementos 
de protección personal que hagan al cum- 
plimiento de la presente Reglamentación. 
Los equipos y elementos de protección 
responderán en su fabricacióón y ensayo 
a lo estipulado en el artículo 8? de la 
presente Reglamentación. 

La Autoridad Nacional de Competencia 
podrá disponer, en cualquier caso y opor- 
tunidad, la verificación de lo determina- 
do en el artículo 8? de la presante Regla- 
mentación. 

Los fabricantes de equipos y elementos 
de protección personal serán responsa- 
bles ante la ley, en caso de comprobarse 
que producido el acédenle, éste se deba 
a deficiencia del equipo o elementos uti- 
lizados. 

La determinación de la necesidad del 
uso de elementos y equipos protección 
personal, su aprobación interna, condicio- 
nes de utilización y vida útil, estará a 
cargo del responsable del Servicio de Se- 
guridad e Higiene en el Trabajo, con la 
participación del Servicio de Medicina 
del Trabajo en lo que •« reiiera al área 
de su competencia. 

Una vez determinada ¡a necesidad del 
uso de equipos y elementos do protec- 
ción personal, su obligatoriedad de uso 
responderá a las determinaciones que en 
tal sentido estipulo la presente Regla- 
mentación. 

La ropa de trabajo constituye un ele- 
mento de protección personal y será pro- 
vista y utilizada para proteger los ries- 
gos específicos a que se exponga even- 
tualmente el trabajador, debiendo su di- 
seño adecuarse a las condiciones segu- 
ras en su utilización. 

Art. 273. — Los elementas o equipos de 
protección deben ser de uso individual 
y no intercambiable cuando las razones 
de higiene y practicidad así lo aconse- 
jen. Quedan excluidos de este principio 
general, aquellos elementos que. en su 
uso, no tienen contactos epidérmicas con 
el usuario, que pudiera comprometer nor- 
mas elementales de higiene. 



a) En situaciones de emergencia po- 
drán ser Intercambiables cuando 
ofrezcan la higiene mínima reque- 
rida; 

b) Todos los equipos de protección po- 
drán recuperarse para propio uso, 
siempre y cuando por esa eventua- 
lidad no pierdan sus condiciones de 
higiene. En todos los casos se prece- 
derá a un ensayo de acuerdo a la 
norma correspondiente, que respon- 
da a sus totales exigencias origina- 
les. Queda totalmente prohib.da la 
comercialización de elementos o equi- 
pos recuperados yjo usados. 

Art. 274. — Los equipes y elementos de 
protección personal, deoerán ser propor- 
cionados a los trabajadores y utilizados 
por éstos cuando se hayan agotado to- 
das las instancias científicas y técnicas 
tendientes a la aislación o eliminación 
de los riesgos de su fuente de origen, 
puntualizándose que la provisión y uti- 
lización de los equipos y elementos de 
protección personal, no exime al emplea- 
dor de la responsabilidad referente a la 
aislación o eliminación del riesgo real 
en su lugar de origen. 

Art. 275. — Ropa 1e Trabajo: La ropa 
ée trabajo cumplirá con carácter gene- 
ral, los siguientes requisitos mínimos- 

a) Será de tejido y flexible, que permi- 
ta una fácil limpieza y desinfección 
y adecuada a las condiciones y hu- 
medad del puesto de trabajo; 

b) Ajustará Men al cuerpo del traba- 
jador sin perjuicio de su comodidad 
y facilidad de movimientos; 

c> Siempre que las circunstancias lo 
permitan, las mangas serán cortas 
y cuando sean largas, ajustarán 
perfectamente por medio de termi- 
naciones de tejido elástico. Las man- 
gas largas que deben ser enrolla- 
das lo serán siempre hacia adentro 
de modo que queden lisas por fuera; 
di Se eliminarán o reducirán en todo 
lo posible, los elementos adicionales, 
como bolsillos, bocamanga, botones, 
partes vueltas hacia arriba, cordo- 
nes, etcétera, para evitar la sucie- 
dad y el peligro de enganches; 
e) En los trabajos con riesgo de acci- 
dente, se prohibirá el uso de corba- 
tas, bufandas, cinturones, tirantes, 
pulseras, cadenas, collares, anillos, 
etcétera. 

En los casos especiales la ropa de 
trabajo será de tejido impermeable, 
incombustible o de abrigo. Siempre 
que sea necesario, se dotará al tía- 
bajador de delantales, mandiles, pe- 
tas, chalecos, fajas o cinturones an- 
chos que refuercen la defensa del 
tronco. 
Art. 276. — Protección de la Cabeza: 
Comprenderá la defensa del cráneo, cara 
y cuello y completará en su caso, la pro- 
tección específica de ojos y oídos. En 
ios puestos de trabajo en que exista ries- 
go de les cabellos, por su proximidad a 
máquinas, aparatos en movimiento, cuan- 
do se produzca acumulación permanente 
y ocasional de sustancias peligrosas 
sucias será obligatorio ¡a cobertura del 
cabello Con cofias, redes, gorros, boinas 
u otros medios adecuados, eliminándose 
iazos, cintas y adornos salientes. Siem- 
pre que el trabajo determine exposición 
constante al sol, lluvia o nieve será obli- 
gatorio el uso de cubrecabezas adecua- 
dos. Cuando exista riesgo de caída o de 
proyección violenta de objetos sobre la 
cabeza o de golpes, será la utilización 
de cascos protectores. Los casos de segu- 
ridad podrán ser con ala completa a su 
alrededor protegiendo en parte las ore- 
jas y el cuello, o bien con visera en el 
frente únicamente. Serán fabricados con 
material resistente al impacto mecánico, 
sin perjuicio de su ligereza. Serán in- 
combustibles o de combustión muy lenta; 
deberán proteger de las radiaciones ca- 
loríficas y de las descargas eléctricas. 
Deberán sustituirse aquellos cascos que 
hayan sufrido Impactos violentos, aun 
cuando no se les aprecie exterior mente 
deterioro alguno. Se les considerará un 
'■•nvejecimiento del material en el plazo 
de unos diez años, transcurrido el cual 
deberán ser dados de baja, aun aquellos 
que no hayan sido utilizados y se hallen 
almacenados. 

Art. 277. - Protección de la Cara: Los 
medios de protección del rostro podrán 
«er de varios t pos: 

a) Pantallas abatibles con arnés pro- 
pio; 

b) Pantallas abatióles sujetas al caceo 
de protección; 

<•> Pantallas con protección de cabeza, 

fijas o abatibles; 
di Pantallas sastenidas con lo mano. 
Las pantallas contra la proyección de 
cuerpos físicos deberán ser de material 
orgánico, transparente, Ubres de estrías, 
rayas o deformaciones; de la malla me- 
tálica fina, provistas de un visor con 
cristal inastillable. Las utilizadas con- 
tra el calor serán fie armante o de teji- 
do aluminizado, reflectante con el visor 
correspondiente equipado con cristal re- 
sistente a la temperatura que deba so- 
portar. Para la protección contra las ra- 
diaciones en trabajos de hornos y fundi- 
ción deberá usarse la pantalla abatible 
de- amianto, o reflectante, con el cristal 
del visor oscuro para el filtraje de las 



radiaciones lumínicas. En los trabajos de 
soldadura eléctrica se usará el tipo de 
pantalla de mano, con mirillas de cristal 
transparente, siendo retráctil el oscuro, 
para facilitar el picado de la escoria, y 
fácilmente recambiables ambos. En aque- 
llos puestos de soldadura eléctrica que 
lo precisan y en loe de soldadura con 
gas inerte se usarán las pantallas de ca- 
beza con atalaje graduado para su ajus- 
te en la misma. Las pantallas preferen- 
temente con poliéster reforzado con fi- 
bra de vidrio o, en su defecto, con fibra 
vulcanizada. 

Las que se usen para soldaduras eléc- 
tricas no deberán tener ninguna parte 
metálica en su exterior, con el fin de 
evitar los contactos accidentales con ia ¡ 
pinza de soldar. : 

Art. 278. —Protección de la Vista: Los j 
medios de protección ocular serán selec- j 
clonados en función de los siguientes 
riesgos: 

a) Choque o impacto con partículas o 
cuerpos sólidos; 

b) Acción de polvos j humos; 

c) Proyección o salpicadura de líquidos 
fríos, callentes, cáusticos o metales 
fundidos; 

di Sustancias gaseosas irritantes, cáus- 
ticas o tóxicas; 

e) Radiaciones peligrosas por su inten- 
sidad o naturaleza., 

f) Deslumbramientos. 
La protección de la vista se efectuará 

mediante el empleo de antiparras, pan- 
tallas transparentes o viseras. Las gafas 
protectoras reunirán las condiciones mí- 
nimas siguientes: 
a) Sus armaduras metálicas o de mate- 
rial plástico serán ligeras, indefor- 
mables al calor, incombustibles, có- 
modas y de diseñe anatómico, s¡n 
perjuicio de su resistencia y eficacia; 
bj Cuando se traba je con vapores, ga- 
ses o polvo muy tino, deberán ser 
completamente cerradas y bien ajus- 
tadas al rostro; en los casos de pol- 
vo grueso y líquidos, serán como las 
anteriores pero llevando incorpora- 
dos botones de ventilación indirecta 
con tamiz antiestático; en los demáa 
casos serán con montura de tipo 
normal y con protecciones laterales, 
que podrán ser perforadas para «na 
mejor ventilación, 

c) Cuando no exista peligro de impac- 
tos por partículas duras podrán uti- 
lizarse antiparras protectoras d& ti- 
po "panorámica" con armazón de 
vinílíco flexible y con el visor de 
policarbonato o acetato transparente; 

d) Deberán ser de fácil limpieza y re- 
ducir lo mínimo posible el campo 
visual. 

Las pantallas o visores estarán libres 
de estrías, arañazos, ondulaciones u otros 
defectos y serán de tamaño adecuado al 
riesgo. 

Las antiparras y otros elementos de 
protección ocular se conservarán siempre 
limpios y se guardarán protegiéndolos 
contra el roce. Serán de uso individual y 
si fuesen usadas por varias personas, se en- 
tregarán previa esterilización y reepla- 
zándose las banda» elásticas. 

Art. 278. — Cristales de Protección: Las 
lentes para antiparras de protección, tan- 
to las de cristal como las de plástico 
transparente deberán ser ópticamente 
neutras, libres? de burbujas, motas, ondu- 
laciones u otros defectos, y las incoloras 
deberán transmitir no menos del 89 por 
100 de las radiaciones incidentes. Si el 
trabajador necesitara cristales correcto- 
vea, se le proporcionarán antiparras pro- 
tectoras don la adecuada graduación óp- 
tica u otras que puedan ser superpuestas 
a las graduadas del propio interesado. 

Cuando en el trabajo a realizar exista 
riesgo de deslumbramiento, las lentes se- 
rán de color o llevarán un filtro para ga- 
rantizar una absorción lumínica suficiente. 

Art. 280. — Protección de los Oídos: 
Cuando el nivel de ruidos en un puesto 
o área de trabajo sobrepase el margen 
de seguridad establecido y, en todo caso, 
cuando sea superior a 90 dB (A) será 
obligatorio el uso de elementos o apara- 
tos individuales de protección auditiva, 
sin perjuicio de las medidas generales, de 
aislamiento e insonorización que proceda 
adoptar. Para los ruido? de muy elevada 
intensidad se dotará a las trabajadores 
que hayan de soportarlos de auriculares 
cotí filtro, jrejeras de almohadilla, discos 
o carquetes antlrruido.» r. dispositivos si- 
milares. 

La protección de los pabellones del oí- 
do se combinará con la del cráneo y la 
cara, por los med'os previstos en este ca- 
pítulo. Los 'elementos de protección auditi- 
va serán olompre de uso individual. 

Art. 281. — Protección de las Extremi- 
dades Inferiores: Para la protección de las 
pies, en los casos que se indican seguida- 
mente, se dotará al trabajador de zapa- 
tos o botas de seguridad adaptadas a los 
riesgos a prevenir: 

a> En trabajos con riesgo de accidentes 
mecánicos en los pies, será obligato- 
rio el uso de botas o zapatos de se- 
guridad con refuerzo metálico en la 
puntera. Será tratada y fosfatada pa- 
ra evitar la corrosión; 

b> Frente al riesgo derivado del em- 
pleo de líquidos corrosivos o frente 
a riesgos químicos, se usará calzado 
con piso de caucho, neoprane, cuero 



especialmente tratado o madera y se 
deberá sustitu.r el cosido por la vul- 
canización en la unión de cuero con 
la suela; 
c El uso de calzado de amianto será 
obligatorio en trabajos que exijan la 
conducción o manipulación de meta- 
les fundidos o de sustancias a alta 
temperatura; 
d) La protección fronte al agua v la 
humedad se efectuará con botas altas 
de goma. 
En los casos de riesgo concurrentes, las 
Dotas o zapatos de seguridad cubrirán 
los requisitas máximos de defensa frente 
a los mismos. Los traoaj adores ocupados 
en trabajos con peligro de deyearga eléc- 
trica utilizarán calzado aislante, stn nin- 
gún elemento metálico En aquellas opera- 
ciones en que las chapas resulten peli- 
grosas, ei calzado n>: tendrá clavos de 
hierro o acero. Siempre que las condicio- 
nes de trabaje lo requieran, las suelas se- 
rán antideslizantes. En ice lugares en que 
exista en alto grado la posibilidad de per- 
foración de ias suelas por clavos, virutas, 
cristales, etcétera, es recomendabe el uso 
de plantillas de acero flexible;; incorpora- 
das a la misma sucia o sim demente co- 
locada en su ulterior. La protección de 
las extremidades inferiores se completará, 
cuando sea necetv.rio. con oi uso de cubre- 
pies y polainas de cuero curtido, amiau- 
; to, caucho o tejido ignífugo. 

Art. 282. — ■ Protección de :.as Extremi- 
dades Superiores: La protección de ma- 
nos, antebrazos y brazo;? .se tiara por me- 
dio de guantes, mangas, mitones y man- 
guitos seleccionados para prevenir ios ries- 
gos existentes y para evitar la dificultad 
de movimiento al trabajador. Estos ele- 
mentos de protección serán de goma o 
caucho de polivinllo, cuero curtido al cro- 
mo, amianto, plomo c malla mttál'ca. se- 
gún las características o riesgos del tra- 
bajo a realizar. 

Las guantes de plome para la protee - 
clon contra rayos X alcanzarán al menos 
hasta la mitad del antebrazo y :>eráu de 
un grosor no inferior a O.Mi nilímetros. sin 
perjuicio de su máxima ligereza y flexi- 
bilidad. En determinadas circunstancias, 
la protección se limitará a los dedo,? o 
palmas de las manos, utilizándose al efec- 
to dediles o manoplas Para las manio- 
bras con electricidad deberán usarse las 
guantes fabricados en caucha, neipreno o 
materias plásticas que llevan marcado, en 
forma indeleble, el voltaje máximo para 
el cual han sido fabricados, prohibiéndo- 
se el uso de otros guantes que no cum- 
plan este requisito Indispensable. Como 
complemento, si procede, uc utilizarán 
cremas protectoras. 

Art. 283. — Protección- del Aparato res- 
piratorio: Los equipos protectores del 
aparato respiratorio cumplirán las si- 
guientes características: 

a) Serán de tipo apropiado al riesgo; 

b) Ajustarán completamente el contor- 
no facial para evitar filtraciones; 

c) Determinarán las mínimas moles- 
tias al trabajador; 

di Se vigilará su conservación y fun- 
cionamiento con la necesaria fre- 
cuencia y en todo caso, una vez 
al rosa; 

,e) Se limpiarán y desinfectarán des- 
pués de su empleo; 

f) Se almacenarán en compartimientos 
amplios y secos, con temperatura 
adecuada; 

g) Las partes en contacto con la piel 
deberán ser de goma especialmente 
tratada o de neoprano, para evitar 
la irritación de la epiuermis. 

Los riesgos a prevenir del aparato res- 
piratorio serán los originadas por: 

a) Polvos, humos y nieblf.s; 

b) Vapores metálicos u orgánicos; 

c) Gases tóxicos industriales; 

d) Oxido de carbono. 

El uso de mascarillas con filtro se au- 
toriza sólo en aquellos lugares de traba, 
¡o en que no exista escasa ventilación 
o déficit acusado de oxígeno. Los filtros 
mecánicos deberán cambiarse siempre 
que su uso dificulte notablemente la res- 
plración. I.<os filtras químicas serán reem- 
plazados después de cada uso y .si no so 
llegaren a usar, a intervalos que no ex- 
cedan de un año. Los eqt.ipos respira- 
torios de aire inyectado o máscara a 
manguera se emplearán para trabajos en 
atmósferas peligrosas o en ligares en que 
el abastecimiento de aire no pueda ga- 
rantizarse, así como pora trabajos en 
atmósferas con gas tóxicc o emanaciones 
peligrosas que no puedan neutralizarse 
con respiradores de filtro. El abasteci- 
miento de aire de una máscara o respi- 
rador no se hará a presión que exceda 
a 1,75 kilogramos por centímetro cua- 
drado. La distancia entre la fuente de 
abastecimiento de aire y el aparato res- 
pirador no excederá de 4ñ Metras. En los 
aparatos de respiración autónoma, el oxi- 
geno de los cilindros será cargado a una 
presión que no exceda 150 atmósfera.; y 
serán constantemente controlados por un 
manómetro que indique el oxígeno que 
contenga el cilindro. Cuando por su po- 
sición no pueda verse el manómetro por 
el usuario, será Indispensable el uso del 
reloj, para calcular el tiempo de descar- 
ga. Dispondrá de un regulador automá- 
tico, cuyo funciouanrenti se c!-mpr> bn- 
rá antes de su empleo, asi como la pre- 
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séén «testaste .en las feoteüse. íiáa dota. 

■tes de mhtuias de seguridad y sie re- 

sem-4e emergencia. Se observarán las 

tallas-í-de descomprensión presectente¡- ai 

tenactnar tu «uso cuando íueee »ecG¡»ario 

Las «espiradores se «sseritaímá» y se 

caaunpebaiá su debido iumctoaaanuenti y, 

sute» tóflo, la inexistencia -de grieta, o 

escapes en los tubos de gtaaa. Sólo po- 
drán ..«tutearse átenos aparates por per- 

so»a] aacperiiiaentítdo y espetáalmente en- 
trenado, singularmente en B&edkí «ub- 

acniálicoe. 
Art. 284. — Cinturones de Seguridad: 

En t©áo trateajo «ai altura con peligrí de 

calda -será preceptivo el uso de ctntui-o- 

nes de seguridad. 
Bstos ctoturenes reunirán l*s caracte- 

lásfcfcs de la Norma TRAM «622 y 3640. 
¿a) Se revisarán Siempre a-ntos de su 
«so. y se 'desecharan -cuando tengan 
cortes, grietas o tiestiftaebac'.r'S -qwe 
comprometan su <resisteneia, ealcu- 
taria para el cuerpo rewmano en caí- 
da libre, en recorrido de cinco me- 
tros; 
fe) Irán provistos de anillas por donde 
pasará te cuerda salvavidas; aqué- 
llas no podrán ir sujetas pvv me- 
■dio de remaches. 

lia -cuerda, salvavidas será -de ny'on 
o de cáñamo de -manila con un diá- 
metro de 12 müime-.ros en -el pri- 
- mer caso, y de 17 m'limetros en 
el segundo. Queda prohibido el ca- 
ble metálico tanto por el riesgo '-de 
contacto con lineas eléctricas cuanto 
por sa menor elasticidad para ' la 
tensión en caso de caída. Se vigi- 
lará de modo especial la seguridad 
del -anclaje y de su resistencia. En 
todo caso, la longitud de la cuer- 
da salvavidas ciebe cubrir distanc as 
lo más cortas posibles. 

Art. 285. — Trabajos en Frío: En toda 
tasíalacién frigorífica industrial de apa- 
raitas protectores respiratorios contra es- 
«apes, «te «ases, eligiénduse «1 tipo de és- 
ttos, de a-euerdo -con la -nafiur¡aleBa ide <ü- 
«fess gases, ai las inatatecieoaes frigo- 
tófieas ¡que utilicen amofflteeo, ¡anJaádrido 
íulfu-coso, -cloruro de metilo u .otros agen- 
tes noeivws a la vista deberán .emplearse Art. 282. — La alteración de exigenciat 



de instrucciones «scritos, de los .-rteseoí : 
dníkerentes a su ¡actividad. *sed- : flai? a to- 
mar para su propia protección y xnetüoi 
previos para au defensa. 

TITULO vn 

DE I.A «BUBCCMMí n caí-acítaísio*; 

BEL ¥E«fcOSSAl 

CAPITULO 20 

0e la Seteceióii tát FersoMal 

Art. 388. — Selección de Personal: A los 
eteetas de cnxnpli-]»eircu v jos principias pa- 
ra la selección e ingreso do personal, en 
función, de -ios- riesgo* a -que den toiga¿ 
las respectivas- 1 tareas, operaciones y ma- 
rmalidades profesionales, en cwnpWmie-n 
to del articule 5?. -me. 3) de la Ley nú- 
mero 19.587, el establecimiento por inter- 
medio de sus Servicios de Seg-uridad e 
Higiene y otras dependencias propias re- 
lacionadas, que se estimen corresponder 
en cada caso, dará a conocer al Servido 
de Medicina del Trabajo los sigüfietTte~ 
datos: 
a) Condiciones de trabaje ambientales 

y operativas; 
b> Riesgos potencialPs de cada Sectot 

referido a la tarea: 
O Informiic.eri de ios- reglamentos in- 
ternos del Estableehniento, en reía 
ción a la tarea. 

Art. 289. — El Servicio de Medicina del 
Trabajo, en posesión de los datos mencio- 
nados en -el .artículo anterior, con la co- 
laboración referida, «establecerá los reqae- 
riBiientos .usiooíís.co¿, para el eraste del 
hombre a la tarea. 

Art. 290. —El Establecimiento, antes de 
ingresar al Xjersonal postulado y .dar po- 
sesión de .«erviejo, deb'-ró tener el .certi- 
ficado de .aptitud psieotisAca preocupacio- 
nal extendido por el Sea-vicio de Medicina 
del Trabajo. 

Art. 291. - El «xameu preocupacional 
déte tener ;en cuenta los procedimientos 
que permitan tdetectar ,en loa aspirantes, 
las aptitudes psioofísicas necesaria* para 
hacer frente a las tareas a ideaenipeñar 
sin riesgos psíquicos c somáticos .para sí 
y sus semejantes, así como para los bie- 
nes propios o ajenos 



manearas respiratorias -que protejan los 
«jos, « se completarán con «gafas de ajas- 
te üecméMco. fin las inssaiackaies a tose 
«te «jBtiidristo «armónico se eaupleajAn «pa- 
«8*»s respiratorios autónanaos «de afox iu 
■SKig^ro, y quedan pcohibidos Jos de tipo 
titeante. Los aparatos respaatonios, las 
gafas y ios -gMaastes praüiectores se ean- 
plearán euando sea iüteludible yimiewm en 
el |ocal donde se raíbieraíi producido 
■gwndes escapes de gas t> «e tema (jne se 
pjxwittEean y en los trabajos de repaxa- 
cigones, caatblo de elementíos de la tofita- 
lactón, carga, etc. Los aparatos ¡reeptea- 
tarias dehesan conservarse en ¡perfecto 
esfewáo y en forma y lugar adecuado fá- 
cilmenate accesible en case .de accidente. 
I^ráódicaBieMte se comprobará su cita- 
do de eficacia ejercitando -ei persanai en 
au esapteo. Al personal Que debe perma- 
necer p?ol<aiftgadiamen.te .ai los locales con 
temperaturas bajas, cáomaras y depósitos 
frigorifios se le proveerá de pajeadas de 
abriga jwieftiaadas, caabiecalafizas y calzado 
de cuero de suela alslaate, así -como de 
caaáguier .otra paateeoióin jskfieesarla a tal 
fin. A los trateajadatses jjue tengan que 
manejar llaves, grifos, etc. o ¡owyas ma- 
jms ¿afsan ée esktrair ea asmtacto ,con 
eustaaieias muy frías, se les facilitarán 
®uaates t> raaa»opla* de material aaslante 
del frío. 

Alt. 286. — íladiacicuies Protección del 
Trabajador: Ijo retoaianado & la pnotec- 
ción del trabajador con i>eiereaeia a "Ra- 
diacáBoes pellgríiaas" oaaeta oen carácter 
obligatorio ¡en el «abítalo iOorrespaadiante. 
Art. 287. — Txabajos oon SwsEtaacias 
Tóx cas o Iniecciosas: Los trabajadores 
expuestos .a sustancias tóxicas irritantes 
o infecciosas, estaran provistos de ropas 
de trabajo y elemento de protección per- 
sonal adecuada. Con respecto a estos 
emüpos protectores, .se seguirán las si- 
guientes prescripciones: 
*■) Serán de uso cáaligaíoriK), dictáaaiaose 
normas «oaaeretas y ciaras sobi* for- 
ma y tiempo de Mtil^zasEáón-, 
to) fie quitarán en todo caso antes de 
las eoiaaidas y al aíbandonar -el local 
ep tti*e sea preeeptive su uso; 
c>.Se coosservaa-án en teen -estado de 
caaservatcián y jBe üHapiaiáin y este- 
mlijaB'áji al menos moa periodicidad 
¡semanal o eon mayor freeiífiníáa. si 
íaera neeeaaric: 
d) Nunca se sacarán de la fábrica, de 
: paútáadose deaí>ués: de «1 -utilización 
en el lugar especifieafaente asignado. 
Dehde exista riesgo de sustancias irri- 
tantes, téatieas -o infecciosas, esta-rá -rigu- 
■roawmente prohibida ia inteoduccién, pre- 
j»arat!«Stti o coneumo -de alimentos, toefei- 
das y tatoat». Beré, obligatorio para loe 
trabajadores expuestos á estes riesgos el 
laTftdo -de -manos, tatra J' fe»oa -aates de 
•temar aumentos o *ebid*s o de luotar o 
sattr de los locales -de trabajo; para <31o 
dlap o ñdrá n , -dentro de Wc jomada latoaraJ, 
deTteez minutos para, au'limplesa personal 
«rifes de la comida y «tres diez antes «te 
abandonar el trabajo, les trafeajadores se- 
ria laf armados verbalmewte y per medio 



técnicas labórale», dará lugar a »n nue- 
vo examen psicofísioo para verificar si 
posee o no las aptitii-le.-- «¡queridas pol- 
las nuevas tareas. 

Art. 29.3. —El Establecimiento en que 
sea iiaecesario la .capacitaeión del perso- 
«il, pasa el desarnollo de .carrera, el exa- 
men psáaoíífiico tendrá -ejn cuenta datos 
puonó&tiuo relacionados eon la misma 

Art. 894. —El trabajador o postulante 
está obligado a someterse a examaen psi- 
(Cüfíaico preocupaeioBa! -en los Servicios de 
Medicina del Ti'^toajo. 

CAPITULO 21 

Ble la CapacULa.cióii 

Art. 295. — Capacitaeión del Personal. 
A los -efectos de puoanoveí la capae£taeión 
del persom<al en materia de Hagieaae y Se- 
■gnridad y de pieweneión de «níerasiedaries 
■pnafesionales, todo «Btíblecimienitio esta- 
rá obligado a -eiaaspUir «on los re^uásütos 
SBaniíBos ¡que se establecen en la presente 
fseglameritación, -sobre: 
*■) Paevención de tos -riesgos específicos 

de las taueas asignadas; 
ib) PnooedimiieBtíOs lopenafci'vos y prevem- 

■oiones de casEMtei' general; 
.0 ComportaitfleB¡t.o en «asos de emer- 
gemeia, ineluyerado roles de acbua- 
■eión; 

d) PFevencién «qntra incendios y otra 
dase de siniestros; 

e) Primeros auxitóesí: 

f ) Higiene personal « toigiene del am- 
biente de trabajo 

g) ffltementos y entupes de protección 
personal; 

ih) Prevención ooaito riesgos eléctricos; 
i) Protección de máquinas y herra- 
jnientas, y elennaatoí .utilizados en el 
ia-abap; 
j) Relaciones liumanH?; 
k) Organización de la Seguridad -e Hi- 
giene y Medicina del Trabajo; 
1) fFlormas de participación para el 

cumpMmien.to de tos prognaimas. 
Art. 286. —La tsapatritación del perso- 
nal podrá 'efectuarse por medio de confe- 
rencias, -charlas, seminarios, cursülos o 
-cursos, y podrá ser interna o ten institsu- 
dones <ediucírt*iías especlaliBadas 'externas. 
Art. 297. — Recibirán capacitación en 
materia de Seguridad e Higiene y Medi- 
cina del Trabajo, todos los sectores del 
establecimiento en sus distintos niveles: 

a) Nivel swperior (dirección, gerencias 
y jefaturas); 

b) Nivel intermedio (supervisión de lí- 
nea y et*cargad©3); 

c) N+vel operativo (trabajadores de pro- 
duación y atfinteistratrvos). 

Art. Í98. — Todo establetíimleato pmagra- 
ftiará, en forma anual y -en «OtecideBcia 
con el art. 295, su plan de capaseítaeión 
p»ra iss «stteftos ntweles. «1 que deberá 
ser presentado a la Autoridad de aplica- 
cien, a isa solicitad. 

Art. 299, — Bstanfcn facultades para pro- 
gr«BB»r y «tewwiwlter el plan waml de ca- 
pacitación, los «esperaaMes de l«s Servi- 
^>s ée Bogmridt d « Higiene y de Medicl- 
Bft «del Tí*fc»4o, intemoK o extemos, en 
tes *re*s ate m oowipet«neHi. 



Ai't ^90. — jE&tarán facultadas paca de- 
tsawollar el pU«i aaa,ual de «apacítación 
en iof «esíatetectoiientoB. los actuantes en 
nivel superior al nivel intermedio. 

Los acfeHUiiJtes -en -nivel iatermedic Al 
mwé-1 operativo. 

Art. m. — La «apaeíteeión del personal 
se efectuará en teorario de traWíe y con 
las necesarias oomodidactes fadütadas por 
el empleador. 

Art. 802. — El plan de capacitación se 
complementará con material educativo 
gráfico, medios attdiovjsuales y ari»s y 
¡carteles que indiquen medidas de Mglerie 
y .seguridad y la .observación de sus pres- 
cripciones. " 

Art. 303. —Todo establecimiento délie- 
ra disponer ra eati'ega a la totalidad de 
su peraonal y por escrita, de las norma* 
preventivas de proceduaiento jqué ¡ayuden 
al mejor entendtoieato eii la etoserKaclón 
de las medidas tendéentei- a evitar las ac- 
cidentes y las .enfermedades en el tra- 
bajo. - 

Art. 30é. — La ¿«toridad aiaciona; de 
apl-icacón estaxá facultada para la reali- 
zación de - campañas educativas <e ¡jaíor- 
mativas de alcance jaaeioníil, contribuyen- 
tes a lograr ana «¿ara -coaeaeíicia desti- 
nada -a disminMJr -«n tóelos los sectores 
interesados los .accidente; -y enfermeda- 
des del trabajo. 

Tfiuie v*m 

lite las fisteíístieas de Aacttenles 
y Cnfcrmedaites "Prufesiotts** 

CAPITULO 22 

0e tes Kegj«i««- de iutemisewn 

Art. S05. — Estadísticas de Accidentes 
> Entermedades de. Trabajo: Los Servi- 
cios de Medicina del Trabajo y de Segu- 
ridad e Higiene en el Trabajo, internos 
de cada Establecimiento y en forma coor- 
dinada, llevarán registro estadístico de 
los accidentes y enfermedades del traba- 
jo, en base a las consideraciones que se 
detallan en la presente. 

Art. 806. — Los estableclnrentos que 
no deban ¡eomstibuir dictes .servicios pro- 
.pjos y sean atendidos poj «ervieios «xter- 
íids, faailita-rán ¡t, dietotiE senSiciQS, por 
asaedio de su Ofiema de Bereonal o otra 
dependencia administrativa, tedas itos da-1 
tos que permitan e! . cumphaoáeiito del i 
Artículo ¿05. 

Art. 307. — El registro de datos esta-- 
dísticos se comenzará a llevar obligatoria- 
mente a partir de la feeha de aplicación 

de la presente Reglamentación. 

Art. 308. — Las .estadísticas de acci- 
dentes y enfermedades del trabajo, ten- 
drán como iinalidad el servir de: 

a) Detección, evaluación y eliminación 
•de causas desencadenantes de acci- 
dentes y enfer-jaiedaiises del trabajo; 

b) Base analítica para la confección y 
puesta en práctica, de normas ¡gene- 
rales y|o especificas tendientes a 
impedir la reptición .de Aooidentes y 
enfeemedades del trabajo, por cau- 
sas -<gue ios provocaron; 

c) Evaluación económica, producto «le 
costos directos e indirectos de los 
accidentes y enfermedades del tra- 
bajo Aconteacádos ; 

d) -Comparación entre periodos deter- 
minados, & los eíecots de evaiimx 
la Aplicación de la presente regla- 
mentación, en lo referente a jjidioes 
de frecuencia, gravedad, morlúládad 
y mortalidad, por rama de activi- 
dades y con -.alcance Naoional. 

Art. 389. — A los fineE de 1a «confec- 
ción de Estadísticas, se apicaran obli- 
gatorianEiente las siguientes fórmulas so- 
ibre faecueancia, gravedad, morbilidad y 



¡mortalidad: 

Cantidad de acciden- 
tes sin días pe: didos x 1.00ÜJÜ60 

Horas hombre trabajadas 

Frecuencia: 

Cantidad de *cciden ■ 

tes con días perdidos x 1.000.600 



¡Gíamedad:, 

. Castidad de úkts perdUtes x L004<,a«e 

Horas hombie -trabajadas 
-Morbilidad: 

Orna enteros perdidas x ISOO1OO8 

fiaw toscate'e irafeajadas 
Mertalldad: 

N? de ísliecimieiitos -o úxom,. 
pacidwd total y pezaaaafiDte x LQftBXKW 

Horas hambre taswajadas 

Art. 3W. — DefiMieioties y Considfii»- 
oioaes par-a el Cómputo: Se computarte 
per eepisraél© ios asfisüfeníes de produc- 
cién, de .admsitístrseión y coinercializa- 
ción, «. tsSes ' efectos ae considerará: 
a) Prad M ectén: Todo aquel persuoal 
«fectede direetameme ~a la pradne- 
'Ción toeitiído el pereoRal que -reaíl- 
ce tareas irratebuaies en zomas de 
predacelón (jefatttri»s. supervisión, 
oí -cuna téenica, etc.); 
b> Administración y Comercialización: 
Es-todo Cl personal no eorapreiidido 
en el punto a). 
Art. 311. — Accidentes sin Pérdida de 
Tiempo: Se coaaputaxán los casas <jue «o 
determinen la MíiaMlitacián del lesiona- 
do y no Je impidan contuaar .o@n «us 
tareas habituales, luego ael tmtamtente 
de emergencia. 

Art. 312. — Accidentes oon Tiesapo Per- 
dido: .Se computarán los «as.es >que ¡deter- 
miaeja la »b¿Jslita>e*án deltesieaaiQio y le 
iBapidan reanudar ¿>us tareas habituales a 
cualquier otro Upo de trabajo regular- 
mente establecido, en su Itorario normal, 
el día hábil o sindicato para trabajar, 
siguiendo al del accidente. 

No se computarán los casos de acciden- 
tes -"in itinere", ni aquellos ocurridas éñ 
:everitos .sociales o deportivos patrocina- 
dos por el empleador. 

Art. 31'3. — TJlas Perdidos por Acciden- 
tes: Se registrará ei tola i de .días .calen- 
dario, durante los raíales, la persona es- 
tuvo incapacitada para trabajar, con ex- 
cepción del día en que ocurrió la lesión 
y del día en que el empleado vuelva a 
trabajar, incluyende domingo, días' libres 
y los días en que el establecimiento es- 
tuvo cerrado, comprendidos en ese lapso. 

Art. 31á. — Días Perdidos por Enfer- 
medad del Trabajo: Se registrará el to- 
tal de días calendario, durante ios cua- 
les, la persona estuvo incapacitada para 
trabajar, con excepción del dia en que 
ocurrió la lesión y del día en xjue el em- 
pleado vuelva a trabajar, incluyendo do- 
mingo, .días libres y los días en que el 
establecun'ento estuvo cerrado, compren- 
didos en ese lapso. 

Art. 315. — Fallecimiento o Incapaci- 
dad Total y Permanente: Se computarán 
ios decesos producidos o los trabajadores 
que queden incapacitados total y perma- 
nentemente, a juicio de ja autoridad de 
evaluación, como consecuencia de una 
enfermedad del trabajo. 

Art. 316. — Horas Hombre Trabajadas 
en ¡la Zana de Producción: Son compu- 
tables. a les fines de la estadística, las 
taosas trabajadas durante el periodo bajo 
estudio, de todo el personal expuesto <ert 
forma hafcitiwal a los riesgos de la elafeo- 
ración. 

Art. 317. — Horas Hoosbre Trabajados 
-em Admámsteación y QwnMetenEaieion: 
¡Scm UGraipjsbabtes, a tos fines de la «sta- 
íKstiBa, las hieras trabajadas durante el 
periodo bajo «stiudio, de todo el personal 
no expuesto a tes riesgos de la «lateora- 
ción. 

Art. S¡L£. — Los dates •estaiüs.ticos de 
israezdexrtes y eafermedades del tiafeajc se 
BOBaputarán uBewsualnwnte. 

Las incapacidades parciales perwaüKsa- 
4es y itwta v es ^r«ia aen tes. se compmtarán 
■como Frecuencia, en oportunidad de pro- 
ducirse. A los efectos de días perdidas, se 
«greg*r«n «1 mes en «fue sean determina- 
dos y al año correspondiente al hecho, si 
se determinaran en el año siguiente. 

A tales -efectos, se r«gilstr«*to tes impu- 
taciones que se indican en tes tabtes ane- 
xas. No se cwnputaran días perdKtos, re- 
gistrándose solamente «1 ttempo imputado 
de tabla. 



Horas nombre trabajadas 
Art. 319. — Tabla de Imputaciones (en días): 

Pulgar índice Medio Anular Meñique 



Amputación que incluye todo o parte 
del nueso (1) 



Falange distal (2) 

Falange media 

Falange proximai 

Metacarpo 

Mano (a la altura de la muñeca) 3,000 



300 

«90 
900 



100 
200 
400 
600 



75 
150 
?00 
500 



60 
120 

450 



SO 

mi 

200 

450 



Pie, dedos del pie y teMHe 

Amputación ^?ue incluye todo o parte 



del hueso X2> 



Falange distal (2) , 

Falange Media , 

Falange proximal 

Metatarso 

Pie te la altura del tobillo) 2.400 



TJedo -grande 
150 



3W) 
600 



Cualquiera de 
los otros dedos 

35 

75 
150 
350 



miembro Superior 

Cualquier punto entre*! codo y el hombro, incluyendo la uni«n con **te ..... , 4.800 
Cualquier punte «ntre te aiuMeca y «1 codo, incluyendo el codo ........... 3.400 
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Miembro Inferior 

Cualquier punto entre 1? rodilla y la cadera 4.500 

Cualquier punto entre ei tobillo y la rodilla (incluyendo la rodilla) 3,001) 

Daños funcionales 

Un ojo (pérdida de la visual), haya o no visión en el otro 1.80U 

Ambos ojos (pérdida de- la visión), en un solo accidente 6.000 

Un oído (pérdida industrial completa de la audición), haya o no capacidad 

de oír en el otro oído , 000 

Ambos oídos (pérdida industrial completa de la audición), en un solo accidente 3 000 

Hernia no reparada 60 

(Para hernias reparadas, úsense los días efectivos). 

(1) Por la pérdida del uso, sin amputación, se aplica un porcentaje de la res- 
pectiva imputación, la que debe ser determinada por el médico que trate el caso. 

(2) Si el hueso no está complicado, se aplican los días reales perdidos y se cla- 
sifica como una incapacidad temporal total. 



Art. 320. — Archivo de Datos y Remi- 
sión. El Servicio de Saguridad e Higiene 
y de Medicina del Trabajo, confeccionará 
las estadísticas de accidentes y enferme- 
dades del trabajo, guardando en archivo 
una copia y disponiendo de otra copia 
para su remisión mensual al Ministerio 
de Trabajo, que remitirá, al Ministerio de 
Bienestar Social Subsecretaría de Salua 
Pública, los datos relacionados con su 
competencia. 

Art. 321. — Lo expuesto no exime de la 
obligatoriedad relacionada con el cumpli- 
miento de la Ley N» 3688 y en las condi- 
ciones que dicha ley y su reglamentación 
lo determinen 

TITULO IX 

DE LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO 

Y SANCIONES 

CAPITULO 23 

De los Plazos 

Art. 322. — A partir de la fecha del 
presente decreto se establecen las siguien- 
tes prioridades para el cumplimiento del 
articulo 5? de la Ley itf.587 y los afines 
de la reglamentación, teniendo en cuenta 
los mayores riesgos y i as disponibilidades 
de personal profesional y técnico, existen- 
te en el pais: 
1* .Sector Industrial: En los estableci- 
mientos en funcionamiento, 90 días 
desde la fecha del presente decreto 
para entrar bajo control de la auto- 
ridad competente, hasta 720 días pa- 
ra completar el cumplimiento de los 
artículos pertinentes. Después de es- 
te plazo máximo el empleador y|o es- 
tablecimiento será pasible de .san- 
ción. 
2 o Sector Comercial y de Servicio; En 
los establecimientos en funciona- 
miento, 720 días desde la fecha del 
presente decreto para entrar b&jc 
control de la autoridad competente 
hasta 1.080 días para completar el 
cumplimiento de Í09 artículos pertí 
nentes. Después de este plazo máxi- 
mo el empleador y,c establecimiento 
será pasible de sanción. 
Art. 323. — Los plazos máximos estable- 
cidos en el artículo anterior, podrán am- 
pliarse en 360 días según lo proponga la 
Comisión Nacional Permanente de Aseso- 
ramiento y Actualización de la Ley 19.587 
y su reglamentación creada por el articu- 
le 331 de este decreto, teniendo en cuen- 
ta el resultado de sus estudios y observa- 
ciones sobre el cumplimiento gradual de 
la Ley N? 19.587. 

Art. 324. — La Ley Nv 19.587 y su re- 
glamentacióón se cumplirán preventiva- 
mente desde la fecha del presente decre- 
to, en la construcción y equipamiento de 
toda obra nueva en donde vaya a reali- 
zarse cualquier tipo de trabajo humano, 
a fin de cumplimentar lo establecido en 
el artículo 1? de la ley. 

Art. 325. — A los afectos del cumpli- 
miento del artículo anterior, los obligados 
que tramiten ante las Municipalidades los 
respectivos permisos de construcción, de- 
berán obtener de las mismas un certifi- 
cado en donde conste que en el estable- 
cimiento a construir se han previsto to- 
das las normas pertinentes que establece 
la Ley N« 19.587 y su reglamentación 

Art 326. — En aquellos establecimientos 
que a la fecha del presente decreto se 
encuentren en funcionamiento, la adap- 
tación a las normas establecidas por la 
Ley N? 19.587 y su reglamentación deberá 
efectuarse en los plazos que se estable- 
cen a continuación: 

a) Elementos de protección personal, 
120 días; 

b) Protección de máquinas, herramien- 
tas y elementos de trabajo. 180 dias; 

O Instalaciones eléctricas, 180 días: 

d) Protección y prevención contra in- 
cendios, 180 días; 

e) Iluminación y color, 180 días; 



f> Buidos, 90 días; 

g) Vibraciones, 180 días; 

h) Condiciones htgrotermlcas, 180 días, 

i) Contaminación ambiental, 180 dlas; 
salvo casos especiales en que a cri- 
terio de ¡a autoridad competente de- 
ba corregirse la anomalía, de inme- 
diato. 

La autoridad de aplicación, podrá de- 
terminar menores plazos de cumplimiento 
para uno, varios o la totalidad de los 
puntos detallados cuando las condiciones 
de riesgo lo justifiquen en salvaguardia 
de la vida y salud de los trabajadores 
Dichas determinaciones se harán en for- 
ma específica para cada establecimiento. 

Ait. 327. — Los plazos de cumplimiento 
estiplados en- el artículo anterior podrán 
ser- prorrogados por una sola vez. y por 
no más del tiempo otorgado como plazo 
inicial, siempre que exista causa plena- 
mente justificada a juicio de la autoridad 
de aplicación. Los casos justificados pro- 
ducidos por falta de abastecimientos de 
producción nacional, serán contemplados 
para otorgar mayores' plazos- de cumpli- 
miento por parte -de la* autoridad compe- 
tente, de aplicación- en cada caso en par- 
ticular. 

CAPITULO 24 

De las Sanciones 

Art. 238. — El incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley N? 
19:587 y éfi su reglamentación dará lugar 
a la' aplicación de' tes sanciones previs- 
tas en la Ley'N? 18.694. 

Art. 329. — Él empleador y los traba- 
jadores que trabajen bajo su dependen- 
cia, como asimismo contratistas y subcon- 
tratistas, serán solidariamente responsa- 
bles de las obligaciones establecidas en la 
Ley N? 19.587 y en el presente, siempre 
que resultare imputable a alguno de ellos 
por acción u omisión, la infracción co- 
metida. 

Art. 330. — El empleador está obligado 
a requerimiento de los responsables de 
los- Servicios de -Mediointa del ■ Trabajo y 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, in- 
terno o externos, o de la autoridad üe 
aplicación, a ordenar 1 a suspensión d e 
tareas, que se realicen implicando riesgo 
grave para la salud o la vida de los tra- 
bajadores que las ejecutan, o para ter- 
ceros. 

TITULO X 

De las Disposiciones Transitorias 

CAPITULO 25 

De la Comisión Nacional Permanente 

Art. 331. — Créase la Comisión Nacio- 
nal Permanente de Asesoramiento y Ac- 
tualización de la Ley N' 19.587 y su re- 
glamentación, la cual estará integrada 
por los representantes técnicos de las en- 
tidades oficiales, gremiales y privadas que 
tuvieron a su cargo los estudios y la ela- 
boración de este reglamento. 

Dicha Comisión Nacional tendrá ca- 
rácter honorario y funcionará en la ór- 
bita del Ministerio de Trabajo, el c u a i 
prestará a la misma tod r los elementos 
necesarios, en personal y equipamiento, 
paca su normai funciona: ento. Los mis- 
mos provendrán del presupuesto general 
dt gastos del citado Ministerio. 

Art. 332. — La Comisión Nacional crea- 
da por el artículo anterior será presidida 
prr el Director Nacional de Higiene y Se- 
guridad en el Trabajo, del Ministerio -le 
Trabajo. La misma deberá elevar al Po- 
der Ejecutivo Nacional por la vía corres- 
pondiente, dentro de los 90 días de la fe- 
cha del presente Decreto, para su apro- 
bación, un proyecto de estructura orgáni- 
co-funcional teniendo en cuenta el ca- 
rácter que le asigna en cuanto a sus fun- 
ciones y jurisdicción. 



ANEXO I 
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 
TABLA DE MÁXIMOS PERMISIBLES 



Acetaldehldo 

Acetato de Amilo normal 

Acetato de Amilo Secundario 

Acetato de Butilo 

Acetato de n-butllo 



ppm 

200 

100 

125' 

150 

150 



mg/n>3 

360 
525 
650 
710 
710 



Acetato de seo-butilo 

Acetato de ter-butllo 

Acetato de etilo 

Acetato de 2-etoxtetilo <de cellosolye) 
(piel) 

Acetato de hexilo secundario 

Acetato de isoamllo 

Acetato de isobutilo 

Aeetato de isopropilo 

Acetato de metil ceüosolve (piel) .... 

Acetato de metilo 

Acetato de propilo normal- 

Acetona 

Acetohitrilo , 

Acido acético ', 

Acido bromhídrieo 

Acido cianhídrico (pie i) 

C Acido clorhídrico : 

Acido crómico y cromatos (como 
Cr03) 

Acido fluorhídrico 

Acido fórmico 

Acido fosfórico , 

Acido nítrico ,. 

Acido oxálico 

Acido pícrico (piel) 

Acido selénico 

Acido sulfhídrico 

Acido sulfúrico 

/.crilamida (piel) . 

Acrilato de etilo (piel) ,. 

Acrilato de metilo (piel) 

Acrüonitrilo (piel) 

Acroleina 

Agua oxigenada (peróxido de hidró- 
geno) (90%) 

Alcanfor 

Alcohol alílico (piel) 

Alcohol butílleo ; t 

Alcohol butílico secundario 

Alcohol butílico terciarlo 

Alcohol dlacetona (4 hidroxi, 4 metil, 2 
pentanona) 

Alcohol etílico 

; Alcohol furfurílico 

Alcohol isoamilico ... ., 

Alcool isobutilico ". 

Alcohol isopropflico 

Alcohol metil-amílico 'ver metilisobu- 
tü-carbtnol) 

Alcohol metílico (metanol » 

Alcohol propílico 

Aldrin (piel) (1.2.3,4.10.10. exacloro, 
1.4.4.5.8.8. hexa dro, 4.7 metano- 
indano) 

Algodón, polvo (crudo) 

C Alil-glieidil-éter (AGE) 

Alquitrán de hulla (nafta) 

2-Amlnopiridina 

Amoníaco 

Anhídrido acético 

Anhídrido itálico 

Anhídrido maleicod 

Anilina (piel) 

AnWdina (o-p-isómeros (piel) , : 

Antimonio y compuestos «como Sb) .. 

ANTU (q. -naftil-tiourea ) 

Arseniato de calcio . . . , 

Arseniato de plomo . 

Arsénico y compuestos (como As) ... 

Ars'na 



Bario ( compuestos solubles ) 

C Benceno (Benzol) (piel) 

Bencidina (piel) 

p-Benzoquinona (vei quinona) 

Berilio . . 

Bifenilo (ver difenilo) 

Bromo 

Bromoformo (piel) 

Bromuro de etilo f 

C Bromuro de metilo (piel) 

Butadieno (1-3 butadieno) 

2-Butanona . . , . 

Butil-mercaptán 

Buti 1 -tolueno terciario 

C Butilamina (piel) 

n-Butilglicidil-éter (BGE) 

2-Butox'etanol iceilosolve de Butilo) 

( p'el » 



CaomiQ (polvo de metal y sales solu- 
bles) 

Caníeno clorado ( piel ) 

Carbarilo (Sev.n) iRi 

Carbonilo de Ñique! 

Cetena • 

Cianuro (como CN> (piel) 

Cianuro de vinilo (ve>- acrüonitrilo) . 

Ciclohexano 

Clclohexanol 

Ciclohexanona 

Ciclohexeno 

Cic'opentadieno 

Circonio (compuestos, como Zr) 

Clordano (p:el) (octacoio-tetrahidro- 

metano'ndano) 

C Cloro 

O C'oroaceta'dehido 

Cloroacetcf enona 

Clorobenceno (monoclorobenceno) ... 

Cloro-bromo-metano 

1 C oro, 1-3 butadieno 'ver cloropreno) 

Clorod'fenilo (42% de cloro) (piel) .. 

Clorodlíenilo (54% de cloro) (piel) .. 

I-Cloro, 2-3 epoxipropano (ver Epiclor- 

htdrina) 

2-C.oro-etano' (ver clorhidrato de 
etilo) 

Cloroetileno (ver cloruio de vinilo) .. 

Cloroformo (triclorometano) 

1-Clbro, 1 nitro propano 

CHorohidrín-etileno (pie') 

Cloropicrina 



200 

aoo 

400 

100 
50 
100 
150 
250 

as 

200 

200 

1000 

40 

10 

3 

10 

s 



0,0» 
10 



25 
10 
20 
0,1 



2 
100 
150 
100 

50 
1000 

50 
100 
100 
400 



200 
200 



10 
100 

0,5 
50 

5 

2 

0,25 

5 



0,05 



25 



0,1 

0,5 

200 

20 

1000 

200 

10 

10 

5 

50 

50 



•50 

950 

1400 

640 
300 
525 
700 
950 
120 
610 
840 
2400 

70 

25 

10 

11 
7 

0,1 

2 

9 

1 

5 

1 

0,1 

0,2 
15 

1 

0,3 
100 
35 
45 

0,25 

1,4 

2 

5 
300 
450 
300 

240 
1900 
200 
360 
300 
980 



260 
500 



0,25 
1 

45 

400 

2 

35 

20 

12 
1 

19 
0,5 
0,5 
0,3 
1 

0,15 
0,5 
0,2 



0,5 
80 
Al 

0,002 

\l 
5 
890 

80 
2200 
590 

35 

60 

15 
270 

240 



— 


0,2 


— 


0,5 


— 


5 


0,001 


0,007 


0,5 


0,9 


— ■ 


5 


300 


1050 


50 


200 


50 


200 


300 


1015 


75 


200 


— 


6 


_ 


0,5 


1 


3 


1 


3 


0,05 


0,3 


15 


300 


200 


1050 


*. 


1 


— 


•fi 



50 
20 

5 

0.1 



2*0 

100 

M 

V 
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• Clordpreno (2, cloro, 1-3 butadieno) 

(piel) ..-..,.... 25 

Cloruro de aiilo 1 

Cloruro de azufre im-'nocloruro) .... 1 

Cloruro de oencilo 1 

Cloruro de etilo WO0 

C Cloruro de metilo 00 

C Cloruro de vinilr 5C0 

Cloruro de cinc 'humo) — 

Cobalto 'humo de me r ai y poivo .... — 

Cobre (humos) — 

Cobre (povos y niebl&s) — 

Crag (R) (herbicida) ^-í.dtcloroícno- 

xi-etil-suifato sódico- — 

Cresol (toaos lo? isómeros) ipiel) ... 5 

C Cromato de butilo tere. ano (.como 

CrO„ i tpiei) ... — 

■' Cromo, metal y sales insolubles — 

Cromo, soiución cromKa, sajes cromo- 

sas, como Cr — 

Crotonaidehido * 

Cumeno (piel) 50 

D 
2.4 D (2-4 ácido diclorofenoxiacét-co) — 

DDT (dicioro - diíenii - tr.cloroetano) 

(piel) — 

DDVF (piel) — 

Decaborano • piel ) 0,05 

Demeton íR> i piel) — 

1-2, Diaminoetañc (ver etiiendiamma) — 

Diazometano 0,2 

Diborato 0,J 

.1-2 Dibromo-eíano (dibromuro de eti- 

leno) (piel) 25 

Dibutn-íosiato 1 

Dibutilítaiato — 

O o-Dlcloro benceno SO 

p-Diclora benceno 15 

DiciOro-üUiuorou.etani. 1000 

1-3 Dicioro. 5-5 dimetn hidantoina .. — 

1-1 D.cíoro-etano 100 

1-2 D.cioro-etano SO 

1-2 DiCloro etilenc 200 

O Dicloro-elii éter ipiel) 15 

DiC.orumei.ano 500 

Dicioro-monolluoi omeíano 1OO0 

O 1-1, D¡c oro-;nitroetani 10 

1-2, Dicloro propano ver dicloruro de 
propilero) 

Dicloro-tetraíluoretano 1000 

D.Cioruro de t-iueno 75 

Dieldnn (p¡el> (1.2.3,4.10.10 hexTc.o- 
ro. 6.7 epoxi, 1 .4. 4.5. '6. 7 .8.a. ocia- 
. hidro 1.4.5.8. dimetanonaitaieno) .. — 

Dietilenamina ...."....i 35 

Dietiiam.noeíano. (pie.) 10 

Dietil-eter i ver etiléter) 

Diíenilo 0.2 

Dif iuor-dibromo-metaho 100 

Difloiuio de oxigeno 0.05 

\3 Digllcidil-éter (DGE) 0,5 

Dinidroxjbeiicenu >ver hidroquinona) . 

Di-isobutil -cetona 50 

Di-isppropíl-.am;ha (pie!) 5 

Dime'íii-acetámida (piel) 10 

Dimétilamiha ,'...' ".': 10 

Dimerjíanilina <N - dímetilanilma) 

. (piel) ' 5 

■D.'metilammo-benceno (Ver xiieno) .. 
Dimetil, 1-2 dibromo, 2-2 dicioro-etil 

fosfato (Dibrom) (Ri — 

Dimetil-formamido. (piel) 10 

2-6 Dimetil heptanona (.ver di-isobutü- 
. cetona ) 

1-1 Dimetil-hidrazma (piel) 0,5 

Dimetilf taiato ■;. ... — 

Dimetilsulf ato ( piel ) 1 

Dimetoximetano ver Metilal) 

C Dtnitrato de etüenglicü. yo nitrogli- 
cerina (piel) 0,2 d) SUD. 

Dirntrobeneeno (todo* los isómeros) 

(piel) ■ — 

Dlnitro o-cresol (piel) — 

-Dinitro-tolueno ipiel) — 

Dioxano (etilen dioxido-) (pie!) 101 

Dióxido de azufre 5 

d) Puede ser necesaria una concentración atmosférica de no oías de 
protección personal para evitar ei do.or de cabeza. 

Dióxido de carbono 5000 

Dióxido de cloro 0,1 

C Dióxido de nitrógeno 5 

Dióxido de titanio — 

Dipropilen-glicol -metil éter (piel) 100 

Di-sec-octil-ftalato (di z-etil hexil fta- 

lato) :.. — 

Disulfuro de alilpropilo 2 

Disulfuro de carbono (piel) . 20 

E 

Endrin (piel) — 

Epiclorhidrina (pie)) 5 

EPN (piel) dOíifato de etil p-nitrofenil- 

thiono-benzol ) — 

1-2, Epoxipropano (vei óxido de pro- 
pileno) 

2-3. Epoxi-1-propanol (ver glicidol) 
' C Estlreno (monómero) ifenil-etileno) . 100 
Estaño (comiuestos Inorgánicos ex- 
cepto óxido) — 

Estaño (compuestos orgánicos" — 

Estibina 0,1 

Estricnina — 

Etan-tiol (ver etilmercaptán) 

Etanolamina " 

Éter etílico 400 

Etilamina 10 

Btilbenceno 100 

Btilbutilcetona (3-heptanona) 50 

Etilmercaptán 10 

Etilendiamina 1° 

Etilen-imina (piel) 0,5 

N-etll-morfolina 'piel) 20 

Etil-see-amilcetona (5-metil, 3 hepta- 
nona) 25 

2-Etoxietanol (piel) 200 



mg'im3 

00 

3 

6 

6 

2600 

210 

130C 

1 

0.1 

0.1 

1,0 

15 

22 

0,1 
1 

0,5 
6 

246 

1C 

1 
1 
0,3 
0,1 

0.4 
0,1 

190 

5 

5 

300 

450 

4950 

0.2 

400 

200 

790 

90 

1740 

4200 

80 



7000 
350 



0,25 

75 
50 

1 
860 
01 
2,8 

290 

35 
.8 

25 



30 



1 

0,2 
1,5 
360 
13 
0,02 p.p.m c 



BO00 

0,3 

9 

16 

600 

5 
12 
60 



0,1 
19 

0,5 



420 



2 

0,1 
0,5 
0,15 



6 

120U 

18 

435 

230 

25 

25 

1 

94 

130 



p-Fenüeudiamina ipieL) ., 

Fenll-eter (vapui ■> . . 

Fenil-éter, mezci» olíer.ilo ( vapor) .. 

Fen ■'.g-.icidil etev (P.G.E. > 

Fenilhidrazma pie.) 

Fenoi i piei ; 

Feí bam 

Ferrovanadic >poivo) 

Fluor 

Fluoroacetatc de sodic (1080) .piel) . 

Fluorotnciorometano 

Fluoruro de nitrógeno 

Fluoruro de pe. cíonlo 

Floruro de sulfurilo 

Fluoruros ( como F) 

Folmaldehidc 

Formiato de etilo , 

Formiato de metilo 

Fosdrm <Mevinfos> (R) (piel) 

Fosf ; na 

Fósforo amarillo 

Fesgeno (cloruro de rbomlo) 

Freon 1—1 (ver flovótrícloro-metatio) 
Freón 1—1 (ver 1— 1— 2— 2— tretmcio- 

ro, 12 — dlfuoroetano) 
Freón 1—1—3 (ver 1—1—2 tricloro. 

1—2—2 trlfuoroetano) 
Freón 1—1 — 4 (ver dlcloro-tetrafluoro- 

etano) 
Freon 12 (ver dlcloro-difluoro-r.Tetano» 
Freon 13 Bl i ver trifuoro-monoorG- 

mometanc) 
Freón 2—1 (ver dicioro-monoíluorome- 

tano) 
Furfural (piel) 



G 



Gas natural licuado 

Gasolina 

Glicidol (2-3, epoxi — 1 piopanoi) .. 
Giicoi-Monnet 1 éter (ver Etoxietano.) 
Gutlnon (ver AzinphosmetH) 



H 



Haínlo 

Heptaclor ipiel) 

n-Heptanc 

Hexac o¡c-etano ip'.el) ... 
Hexacioronaftaleno í peí ) 
Hexalluoruio de a?ufre . . 
Hexafluoruro de selemo . 
Hexafluorurc de teluro ... 

n- Hexano 

2-Hexanona 

Hexona 

H : arazina piel) 

Hidroquinona 

Hidroxidc de sodio 

H'druro de Litio 



Iodo .'. 

Isocianato de metilo (p'^l) ... 

Isotorona 

Isopropilam na 

Iscpropíl-eter ■■-■ 

Isopropil-glicidñ-éter (I.G.E. • 
Itrio 



Lindano 



M 

Malathion 'piel) (o— o— dimetil — diti^- 

tostatc de dietilmercapto succinato) 

Maicnitulo de o-ciorobencil¡aeno 

(OCBMi 

C Manganeso 

Mercurio < piel ) 

Mercurio (com. orgánic s) ipiel) .... 

Metacrilato cié metilo 

Metilal (dimetoximetano) 

Metliacetllenti i propine) 

Metílacet!leno-p ropadieno me^ca 

(MAPP) 

Metil — -n— amil cetona (2— heptanona) 

Metilamma 

Metil — buM! cetona 'ver 2 — hexano- 

na i 

Metii 'ceU'osolve) (piel) 

Metii-ciciohexano 

Metii-ciclohexanol 

i-Metil ciciohexanona (p'el i , 

Metü-clorotormo 

C Metil-dtfenll-isocianato <MDI) 

C oo Metil -gestireno 

Metil— eti' — cetona iMEK) (ver 2 bu- 

tanona ) 

Metil— iaobuoll— carbinol (piel) ... ... 

Metil— Isobutil— cetona (ver hexona) . 

J Metil-mercaptán . : 

Metil— propü — cetona (ver 2 — penta» 

nona > 

Metoxicloro (2 — 2 d'parametoxlfenü — 

1 — 1 — 1 tric!oroetano> 

2-..I texi— etanol (ver metil— ceilosolve) 
Molibdenc (compuestos insolubies) ... 
Molibdeno > compuestos solubles) .... 

Monoclorurc de azufre 

Monometil-anilina (piel ) 

C Monometil-lrdrazina (piel) 

Monóxido de carbono 

Morí olina ( piel ) ' 



N 



ppm. 



10 
5 

e 



o.i 

1000 

10 

8 

6 

5 

leo 

100 



0,3 



1000 

50 



500 
1 

1000 
0,05 
0.02 

500 

100 

100 
1 



0,02 



0.1 
0.02 
25 

500 
50 



0,05 



100 
1000 
1000 

1000 

100 

10 



25 
500 
100 
100 
350 

0.02 
100 



8 



25 

100 

10 



Nafta (destilados de petróleo) 

Naftaleno 

B Naftilamina 

Negro de humo 



1 

2 

o.a 

50 
20 



500 
10 



mg/oiS 

0.1 
7 
7 
60 

22 
19 
1& 

1 

02 

0,5 

&604 
29 
13.6 
20 

2.5 

6 
300 
350 

0,1 

0.4 

0,1 

0,4 



20' 

1800 
150 



0.5 

0.5 
2000 
10 

0.2 
6000 

0,4 

0.2 
1800 
410 
410 

1,3 

2 

2 

0,2 



1 

0.05 

140 

12 

2100 

240 

1 



0,8 



15 

0,4 

5 

0,1 

0,01 
410 
3100 
1650 

1800 

465 

12 



80 

2000 

470 

460 

1900 

0.2 
480 



100 

410 

20 



15 

15 

a 
6 
9 

0.35 
55 
70 



2000 
50 



8,5 
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Nicotina (piel) 

Niebla de aceite mineral 

Níquel (metal y sus compuestos solu- 
bles) 

Nitrato de n-propilo .. !!!!!!!!!!!*]!! 

P-nitro-anilina (piel) 

Nitrobenceno (piel) 

Netroetano 

Nitroglicerina (piel) '.,., 

Nitrometano 

1-Nitropropano 

2-Nitropropano 

Nitrotolueno (piel) 

Nitro-trocloro-metano íver cloropicrl- 
na) 

N— Nitroso, dimetil— amina 'Di— ñie- 
til — nitroso — amina) (piel) 

Octano 

Octacloro-naftaleno (piel) .......! i!. 

Oxido de boro 

Oxido de cadmio (humo) 

Oxido de calcio 

Oxido de difenilo clorado 

Oxido de etileno 

Oxido de hierro (humo) 

Oxido de magnesio (humo) „ 

Oxido de mesitilo 

Oxido de propileno 

Oxido de zinc (humano) 

Oxido nítrico 

Ozono 

r 

Paraquat ¡piel) 

Farathion (piel) ),, 

Pentaborano 

Penta-clorofenol (piel) '.',., 

Pantacloronaftaleno (piel) 

Pentacloruro de fósforo 

Pentafluoruro de azufre 

Peutasulfuro de fósforo 

Pentano 

2-Pentanona ]',[", 

Percloro-etileno 

Percloro-metil-mereaptán 

Peróxido de benzoilo 

Piretro 

Piridina 

Pival (R) (2-Plvalil, 1-3 indandiona) 
Plata (metal y compuestos solubles) . , 

Platino (sales solubles) 

Plomo , 

Plomo-tetraetilo (como Pb) ipiel) .. 
Plomo-tetrametilo (TML) como Pb 

(piel) 

Politetrafluoroetileno (productos de 

descomposición) . 

Propano 

Propino (ver metilacetileno) 

Propilenimina (pie!) 

Fropiolactona , 

Q 
Quinona , 

a 

Rodlo (humo de metal y polvos) 

Rodio (sales solubles) 

Ronnel 

Botenone (comercial) 

S 

Selenio (compuestos, como Se) 

Silicato de etilo 

Solvente Sttoddard 

Sulf amato de amonio (Ammate) ..... 
Systox (ver demeíón) (R) 



T 



2-4-5-T 

Tallo (compuestos solubles). í piel) ... 

Tantalio 

T.E.D.P. (piel) (pirofosfato-diflono de 
tetraetilo) 

Teflón (R) (productos de descomposi- 
ción) 

Teluro ... 

T.E.P.P. ipiel) (pirofosfato de tetra- 
etilo) 

Terfenilos 

Tetryl (2-4-6 trinltro-fenilmetil-nitra- 
mina) (piel) 

Tetrabromuro de acetileno 

1.1.1.2.Tetracloro-2.2. difloroetano .... 

1.1.2.2.Tetracloro 1.2-difluoroetano ... 

1.1.2.2.Tetracloroetano (piel) 

Tetracloroetileno (ver percloro-etileno) 

Tetracloro metano (ver tetracloruro de 
carbono) 

Tetracloro-naftaleno (piel) 

Tetracloruro de carbono (piel) 

TetrameMl-suecinonltrilo (piel) ...... 

Tetranitro-furano 

Tetranitro- metano 

Tetróxido de osmio 

Thiram 

Tolueno (toluol) 

Tolueno 2-4 di-isocionato 

o-Toluidina (piel) 

Toxafeno (ver caníeno clorado) 

Tributil-fosfato 

1.1.1 Trlcloro-etano (piel) 

Tricloro-etileno 

Tricloro-metano (vei cloroformo) 

Tricloro-naftaleno (piel) 

1.2.3 Tricloro-propano 

1.1.2 Tricloro 1.2.2. trifuoro-etano .... 

Trlcloruro de fósforo 

Trietil-amina 

Tf ifenil-fosfato ... 



ppm 



25 

1 
1 

100 

0,2 

100 

25 

25 

5 



1 
500 



50 



25 
100 



25 
0,1 



0,005 



0.025 



1000 
200 
100 
0,1 



1 
500 
500 

5 



10 

0.5 
200 

1 



200 
0.02 
5 



10 

100 



50 
1000 

0,5 
25 



mg/m3 

0,5 
E 

1 

110 

6 

5 

810 

2 

250 

90 

80 

30 



1 
2350 

0,1 
15 

0,1 

5 

0.5 

80 

10 

15 

100 

240 

5 
30 

0,2 



0,5 
0.1 

0,01 
0,5 
0,5 
1 

0,25 
1 
3950 
700 
870 
0,8 
5 
5 
15 
0,1 
0,01 
0,002 
0,2 
0,075 

0.073 



1000 


180 


2 

A 


6 


K -jT 




0,1 


H 


- 


0,1 
0,001 
15 
5 


* 




100 
500 


0,2 

aso 

2900 
15 



Trif luoro-monobroino-metano 

Triflúortirc de boro 

Trifluoruro de cloro 

Trlfluorurc de nitrógeno 

2.4.6 Trinitro-fenil-metil-nitramina 

(ver Tetryl) 
2.4.6 Trinitro-íenol (ver ácido plcrico) 

Trinitro-tolueno (piel) 

Triorto-cresil-fosf ato 

Turpentina 



Uranio (eomp. insolubies) 

Uranio ícomp. solubles) 

V 

Vanadio (humo ds VOs) 

Vanadio (polvo de V S Ó») 

Vinilbenceno (ver estireno) 

Vlnü-tolueno 

Volátiles de alquitrán de hulla 
(fracción soluble en benceno) 
(Antraceno, Benzo - - ptreno, fenan- 
treno acrtdlna, criseno, piren o) .... 



1000 

1 

0,1 
10 


. 6100 
3 

0.4 
29 


100 


1,5 
0,1 
560 


- 


0,25 

0,05 


— 


0,1 
0,5 



100 



480 



X 



Xileno íxilol) , 
Xilidina (piel) 



100 
5 



0,3 



435 
25 



10 
0,1 
5 

0,2 



0.1 

0,05 
8 

1,5 
14 
4170 
4170 

35 



2 
65 

3 

590 

8 

0.002 

5 
750 
0.1- 

22 

5 

45 

63F 

ñ 

300 

7600 

3 

100 

3 



POLVOS RES PIR ABIJES EVALUADOS POR RECUliOTO 

» millones de partículas; por metro cúbico 



Sustancia 
SÍLICE (siO„) 

Cristalina 

Cuarto y cristobalita VLU calculado por la fórmula 

8900 * •• ' 



% SiO t + 5 

Amorfa, incluyendo tierra natural de diatomea .... 710 
Silicatos (con menos de 1 % de sílice cristalina) 

Asbestos 175 

Mica 710 

Esteatita-silicato de magnesio 710 

Talco 710 

Cemento Portland J750 

Grafito (natural) 530 

Partículas "inertes" o molestas 1750 o 15 mgm3)¡ 

(el que sea menor) 

* Millones de partículas por metro cúbico de aire, basado en muestras tomadas 
con impactador recontadas por técnicas en campo claro. 

** El porcentaje de sílice cristalina en la fórmula, es la cantidad determinada en 
muestras acarreadas poi el aire, excepto en circunstancias en que se ha comprobado 
que son aplicables otros métodos. 



APÉNDICE 

Natación "A": Debido a la incidencia 
de tumores producida; por estas sustan- 
cias, su alta toxicidad o potencial carel- 
nogénico, debe evitarse la exposición a 
ellas por cualquier vía 

Notación "C": A las sustancias prece- 
didas por la notación ■ C" en la lista se 
les asignan falores límites que no deben 
sobrepasarse Todos ios valores deben 
fluctuar por debajo del valor listado. Se 
asigna notaci<fa "C" a ¡as sustancias que 
pueden producir: a) Una irritación intole- 
rable; b) Un cambio crónico o irreversi- 
ble de los tejidos; o c) Narcosis o au- 
mento de la propensión a los accidentes o 
reducción de la eficiencia laboral. 

Notación "piel": Las sustancias listadas 
seguidas de la notación "Piel" se refie- 
ren a la contribución potencial a la expo- 
sición total por la vía cutánea, incluyen- 
do los ojos v mucosas por contacto con 
contaminantes del aire o por contacto di- 
recto con la sustancia 

Esta notación tiene o« objeto sugerir 
medidas para la prevención de la absor- 
ción cutánea, de modc que no se vean 

invalidados los valore.? límites. 

Notación '"B": No se puede aplicar un 
único valor límite para este tipo de sus- 
tancias dada la gran variabilidad de su 
composición. El contenido de hidrocarbu- 
ros aromáticas determinará, en general, 
el valor límite a aplicaí Para establecer 
el límite aprrpiado hay que determinar. 
por lo tanto, el contenido de benceno 
otros aromática' 2 y aditivos. 

APÉNDICE "B" 

B.l. Valor Limite para Mezclas 

Cuando se hallan presentes 2 o más 
.sustancias peligrosas, debe tenerse en 
cuenta sus afectos combinados más que 
ej. efecto de c /sustancia individualmente. 

En ausencia de información contraria 
los efectos do las diferentes sustancias 
deben ser considerados como aditivos. 
Esto es: si la suma dp las fracciones 

Ci O; Cn 

+ — _ 4 .... , > 1 excede 

Tn Tn Tn 

.'.a unidad, ei límite debe considerarse ex- 
cedido. En la fórmula. Ci indica la con- 
centración del contaminante y Ti su co- 
rrespond'entc límite 

(Ver ejemplo 1 A a > 

En algunas combinaciones de contami- 
nantes atmosféricos pueden ocurrir ac- 
ciones de sinerglsmo o potenc ! ación. Es- 
tos casos deben — por e! momento — ser 
considerados particularmente. Los agen- 
tes sinérgicos o antagónicos no son ne- 
cesariamente peligrosos por sí mismos. 

Los efectos sinérgicos de tal tipo de 
agentes pueden realizarse por otras vías 



uistmtas a ¿a inhalación como por ejem- 
pío embriaguez alcohólica e inhalación 
de un narcótico (tricloroetileno). La po- 
tenciación o sinerglsmo generalmente sa 
produce para concentraciones altas y me- 
nos frecuente con bajas concentraciones. 

Cuando en una operación o proceso S6 
producen una serie de polvos, humos, va- 
pores o gases característicos, frecuente- 
mente suele evaluarse ei posible riesgo 
por medición de una sola sustancia. 

En estos casos el V.L para esa sustan- 
cia deberá ser reducido en cierta propor- 
ción, dependiente de la toxicidad y can- 
tidades relativas de los otros contami- 
nantes presentes en el ambiente 

Como ejemplos de procesos que típica- 
mente se hallan asociados con 2 o más 
contaminantes podemos citar: soldadura, 
reparación de automotores, pintura, cier- 
tas operaciones en fund-'ciones, barniza- 
dos, escapes Dieseis, etc. ejemplo W 2) 

V.L. para mezclas. Ejemplos 
a) Efectos aditivos 

1 A. Caso general, cuando se nace el 
análisis de cada componente: 
a) Efectos aditivos 



Ci + Ca + Cs + Cn 

Ti Tü Ts "'" Tn 



= 1 



El aire en ensayo contiene: 

ñ ppin de tetracloruro de Carbono (VL, 10) 
'20 ppm de dicloro-etileno (VL, 50) 

v 10 ppm de dibromo-etileno (VL, 25) 

5 20 10 65 

10 50 25 50 

Luego el valor límite está excedido, 
b) Efectos independientes: 

El aire en ensayo contiene: 
0. 15 mg/m ! de Plomo (VL; 0.2) 

0. 7 mg.'m' de H.<SOi (VL; 1 ) 

0.15 0.7 

_. - 0.75 - 0.7 

0.20 1 

Luego el limite ue :.ra sido excedido. 

1. B. Caso especial cuando la fuente 
contaminante es una mezcla y su com- 
posición atmosférica se supone igual a la 
del material original, o sea, que la pre- 
sión de vapor de cad£. componente es la 
misma a la temperatura de observación. 

a) Efectos aditiva^ (solución iproxi- 
mada 1 

Mezcla de partes iguales de: 
tricloro etreno (V.L. . 
y metil cloroformo i V.L. 

Ci C-2 Cni 

100 353 Tm 



,H0) 
350) 



P4g"iá 22 
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Solución aplicable a mezclas 'dé solven- 
tes cuando todos o casi todas se evapo- 
ran. 



Ci = C.! = 



Ci + Ci 



Cm 

2 

= 2Ci 



100 350 
!7Ct + 2Ci=2Ci 



Tin 



700 



700 Tm 



Tm 



9 



700 ■-: 155 ppm 



b) Solución general exacta para mez- 
clas de N componentes con elector 
aditivos y diferente presión de vapor." 

(1) Ci + C- + + Cn 



Combinando (1); T21>,y (5) tenemos 



>(6) TjTi + TíP-¿ + ........ H- IFnPn ~ 



T 



FjP, + P'-P-> + + PnPn 

Tj T'' Tn 

■resolviendo para T 

(6.1) "t = FiPi + P^P- + + PnPn¡ 



F.,Pj +.F^P2.+ 



+ ¡FnPn 



= '1 



Ti 

(2) Ci. + 



Ci + C2 + Cn 



(2.1) 

Por 
(3) 

Por la ley de Raoult: 



la ley de las presione? 
Ci = aPi 



Tn 
Cn 



parciales: 



Ti 



Tn 



T- 



' N ~ -rí' 
2 .liElPj 



•N . 



IlFl.íP.I 



~VL -aumenta, se pernttte un Tango menor de fluctuación. "El 'hecho de «que a 
jnédida que íoü «Ju. aumentan y el factor permitido de fluctuación se nace me- 
nor evita la exposición a cantidades muy grandes cíe contamitantes. A su vez 
los factores mayores para V.L. menores encuentran cierta .explicación .en ia d.ti- 
cultad de analizar v controlar cantidades extremadamente .pequeñas. 



V.L. 
ppin o 



mg 



Factor 



"Ejemplo 



a l 



1 a 



10 



donde 

T =. V.L. en ppm j 

C - Concentración de vapor cn ppm ] 

P :-- Presión de vapor del componente! 
en solución 

P .■_ Presión de vapor del componente 
;puro 

F - Fracción molecular del .componen- 
te en solución 

a ■-. Constante de proporcionalidad 



(4) Pi = Fi P' 
Combinando (3) y (4> tenemos: 

(5) Ci = a Pi p"i 

Los subíndices 1., 2 ase xeiieren a los distintos componentes de la mea- 
da. El subíndice i se refiere a 1 componente arbitrario entre 1 y 2. 

La falta de subíndice indica la cantidad de la mezcla. 

Solución a aplicar cuando .existe una reserva de la mezcla de solventes, cuya 
composición no -cambia ^preciablemente ipor evaporación 

Solución -exacta ¡para .mezclas especiiica»s 



Peso 
molecular 



■Densidad 



Fracción molar en , 

*' una solución por j 

a 25 C mitades en volumen 



aaitelarflétileno 
"iMfltUíiloifOf orino 



131.4 

133.42 



i.*4C gvmi 
1:38 g-zml 



FjP i - 0.527 
flFsP' s ~ ¡0.A73 



100 
850 

.- 73 = 

'. 125 :.- 



73 mm ;hg 
125 mm hg 

38,2 
58 2 



0ÍS27 
0.473 



T ^38.2 **-:8eJ2 .=. ¿mal H :380 



¡177 



di-isócianato -de tolueno -V.L. 0:02 ppm. 
Si se permite *u «elevación hasta O.'Mfc T>pm pueae darse 
lugar a cierta -sensibilSaaeióri para una posterior exposi- 
ción. El "C" se recomienda .en base til ítem >b)- 
Manganeso V.'L. -6 mr« s 

Incluye pequeños <© ningún factor <de seguíidatt. Todpf ios 
valores deberán fluctuar 'por áébaíc de T> >mg?m«. El 'C 
se recomienda en -base al ítem >b). 
Metil-estireno "V.L. IÜ0. 

En caso de encontrarse niveles 'de '150 ppm provocaí an 
instantáneamente irritación. El "C" se recomienda en 

Metil-cloroformo V .<L. 360 ppm, <*38 : ppm .y .durante pe- 
ríodos que -no -e*eedan de 15 minutos .no -se espera que 
provoquen efectos en relación al íftem c). 
No se recomienda el ,f C". 

siempre que se tenga un decrecimiento equivalente por debajo del vaioi linu 
l * ,3 P pm> - APÉNDICE 



+ 10 a 100 



100 a 1000 



1.5 



1.25 



Aluminio abrasivo íAl.,0.,) 

CO.,Ca ;¡nbonato dt calcio 

Celulosa 

Cemento Portland 
Coridón (ALA.) 

Esmeril 

Niebla de glicesina 

Grafito sintético 



"D" 

Sustancias Inertes o Partículas Molestas 

Piedra caliza 
Magnesita 

.Mármol 

Yeso iPnates (mate) 

mouge <;eolorete» 

Carburo de silicio 

Almidón 

Sacarosa 



OXido de estaño 
Dióxido de titanio 



133.8 
38.2 -K 59.2 



59.2 



180 350 

T = 'tn ppm CNótese ila diferencia en ! los -VíL.) 
©muflo .se tiene en cuenta 'la píeaión <de vapor y ..fraecióu molar -en conipavn- 
OMm «a» el eJemíSlo .anterior. 
"3 ) "Meztíla de : 

¡1 tpatte de jpwsathion W^L. 0.1) 
y 3 apartes de EPN CV.'L. 0.5) 



íCi 4- a3s = &m 
«0.1 ;o.B 07m 



cC, -- J2.& 



•Ci + aci - sci 



SCí ri- 



tan 

^Ci 



d:i •o-'S 

7Ci = aci 



Tm 



0:"5 .0.5 



= 3Ci 

- aci 
Tm 



0í6 



3m 



■IP» = d:6 =f0.21 ,mg/m3 
7Í 



4 O) \V.L. ¡para ¡mezclas <de polvos ¡mmerelles. 

Para mezclas de polvos rriinerdles, 'biológicamente ;actifW)6 ípuefle .usarse ia 
¡fórmula igenaral para mezclas. 

itsnn -wteepción del asbesto, «los .V.JL. para .minerales .puros pueden ser: 
2.5; 20 ó 50 <m p p c f). , „ , ^ ., 

=Para'una nwzúla 'de 80 % -de talco ,y 20% de.cuarao, el .VjiL. de. la misma 
«sta dado por; 1 

V.L. = =¡6«4.'m¡pBef 

0i8 +00.2 

-20 .2 ¿6 
Esencialmente se obtendría él mismo resultado si se tomara él límite de ^com- 
ponente mas tóxico solamente. En él ejemplo anterior el límite para 
ouoiao fes 10 unppef . 

Para fia otra ;masscla de: 

'25% cuarzo (V.L. 2.5) 

2E% de sílice amorfa TV;L. 20) 



Nieblas cíe aceites vegetales* 
Yeso 

«".Exceptó los aceites irritantes como el de castor, anacard. 

APENDIOE "E" 
.VlSimos asfixiantes aburiles, «ases o xv/pamm .inertes 
Acetileno hidrógeno 

Argón Metano 

Etano Neón 

Etltetio nitrógeno 

Helio 

Valores Tentativos 

Fn P^tas sustancias con sus correspondientes límites .tentativos, están com- 

años esta* sustancias y sus valores pasan a la lista de valores KecomeL.aaaus. 
Part eTdTunf de estJ sustancias se tienen la respectivas documentaciones. 
Sustancias 



(Oxido nitroso 



2. 



-1. 



el 20% de 



y 50 %de talco 

V.L. = a 



0.25 +.0J¡5 •+ 0.5 



(V.L. 20) 



.7.3 mRpcf 



Acetato de vinilo 

Acetilamino fluoreno - piel 

Allyl Glicidil éter ■• 

Aminc definilo - piel 

Amoniaco 

Asfalto (Petróleo) (humos) 

Alcanfor (sintético) 

Cloruro ae amonio (humos) 

Clorure de metilo 

Clorurc.de vinilo •••■ 

Diazinón - piel • 

. N. Dibutilamino etanol - .piel 

Diclorobencidrina - piel 

Dietilentriaminia - piel 

i. Dimeti'aminoazo benceno 

Estireno ■ 

Fibra de vidrio S> 

FormaMehidc 

Fenotia?ina - piel • — ••• 

Hierro pentacarbonilo 

Lactato de butilo • 

Mercurio (compuestos alquíiioos) - piel . . . 

Metil 2 cianoacrilato 

Metil ciclopendienil manganeso tricarbonilo 

(como Mn) • 

Metil-demoton - piel 

MetiUparatión - piel 

Polvo de madera (no aler-géniao) 

Vanadio (humo de VíOs) .como <V 

Nota, g) < 5 — 7 micrones de diámetro. 
Valores Tentativos para Polvos Minerales 

Asbesto (todos los tipos) 

Carbón bituminoso - polvo 

Cristobalita • • 



ppm. 


mg/ms 


10 


30 


'5 


Í *SK* 


25 


MJ 





'5 


2 


12 





10 


100 


210 


:2Q0 


.7.70 


_ 


m 


2 


M 


■— 


A 


1 


4 





A 


100 


420 





D 


J¿ 


3 


— 


cB 


0,01 


.0(08 


1 


:5 


— 


0,01 


& 


fl 


.04 


00.2 




0¡5 





0,2 


— 


3 


— 


(H05 



2.5 20 20 

El limite para 25% de cuarzo *es,fi;m ppof. 

APÉNDICE "C" 
Bases para la Asignación tde *ttto»*s «Limites Durante Cortos Periodos 

jjtor Aelmioión en el pxeíacio, el valor listado acompañado de la .letra -C se 
rattese* iin -»alor jnéwdmo que no .debería. ser excedido, todos los valores deberían 
■fluctuar por debajo del .tralor listado. !En ;general, las Tazones para asignar o no 
ira *alor "M", se Jiasan <en .el hecho Jle ¡aue extralimitaciones por sobre «el valor 
¡nronuesto y tPor perlados de tmas de 15 minutos puedan dar origen a: a) Irritación 
.tob^able- *) Cambies ¡crónleas o irreversibles en los tejidos; o c) Narcosis -en 
igraio íuftolente -parn aumentar la propensión a accidentes, -o -reducción de la eli- 

^^n^a^flnalidad' de mué la Cfomisiiín (de rActaiación .Permanente .decida cuan- 
,do j^jsustancia es canflidata a uina -fC", .deben íformulacae ciertas .regáis sobre 
las Huctoaclfines permitidas por -encima <de Jes limites, bbmS™ on la seriedad de 
las respuestas en los ítem antas mencionados „.,,,„, 

En la tabla que se da más adelante *e «jan .los la otr lfi r>i: ? a: 
Vot «Bones fécnicas y prácticas, 'los Jaotoees Aan ^Idc releídos .a .las cc.i.,-.?n- 
wactoSe» ro elación inversa, ©ebe trotarse a¡* * 'J««d4da .flíie -la .magnitud Jfcl 



Partículas Inertes 



Cuarzo 



Sílice fundida 
Iridimíta . ... 



■••••••■ 



!6 Jlbras/ mL .( > :5<de ¡longitud) 

2 ¡mg/jns 

'multiplicar .por «al Jactor 1.5 el valor 

calculado .para te', 'tcnarao" 

10 mg/m3 o 1.050 mppmc (el menor de 

los dos>) para polvo ifcotai con menos 

del a % ale .«iOa 

1060 
Vi., en mppmc = 

'%«i.02 + 10 

V.L. para polvo respirable en mg/m3 
10 ragtixis 

% cuarzo .respirante + 2 

V.L. pal» p»hro tetoB f(«espirable y no 
reepirable) 

30 mg^m» 

'% cnarjxi H- 8 
Usar las sféümnlaE idel. 'ícjiarzo". 
qjf,,t :.,. rtí pol . ,¿i factor 1.5 el valor 
«MtnURfio para « *'ou«mso" 



ANEXO II. AIRE FRESCO: CANTIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS 

Ventilación General 
Loches Cant'dad mínima de aire fresco 

- ■ ' Caudales en: 

r/h ms/hora pers. 

Fábricas, trabajos sedentarios $ 

Fábricas, trabajos activos iq 

Fundiciones 1{1 

Molinos !!.!!!!!!! s 

Instalaciones de galvan zado ......... ". 20 

Talleres de imprenta g 

Cervecerías (Cámaras de fermentación) 20 

Tintorerías 3q 

Limpieza y planchado 12 

Relinerías de aceite (Sala de bombas) . 15 

Frlgorif icos (matadero) 12 

Áreas de pintura a soplete 60 

Panaderías (cuadra) 20 

Panaderías (cuadra si hay horno) .... 60 

Laboratorios g 

Laboratorios mecánicos y eléctricos '.'.'.'. 6 

Laboratorios químico» 50 

Hilanderías g 

Tejedurías ....'..'.".'.'.'.".'.'.'.'.'. 6 

Manufacturas de tabaco .".*..". .".*.'.'." 12 

Lavaderos (locales de lavado) 15 

Lavaderos a vapor 22 

Locales de planchado y calificación . '. 15 

Carpinterías g 

Establecimientos metalúrgicos ...'.]!!.!! 6 

Fábricas de papel 20 

Fábricas de celulosa \ 30 

Fábrica de pastas aliméntelas ! 8 

Fabricas de productos químicos 10 

Talleres de forja 30 

Taller mecánico de reparación de auto- 
motores g 

• Id. Id. en garajes 15 

Loca es para máquinas 12 

Locales para calderas ].[ 20 a 60 se. 

gún poten- 
cia térmica 
instalada 

Locales para bombas 4 

Locales para transformadores ......... 12 

Locales para medidores eléctricos 12 

Locales para medidores de gas 6 

Lugares de trabajo en general 30 

Restaurantes y lugares afines 12 20 

Oficinas en general 6 35 

Oficinas privadas 6 40 

Oficinas privadas (fumando consideral 

blemente) a go 

Cocinas 

Depósitos para sustancias no fermentes- 

cibles, no putrescibles ni olorosas: 

de menos de 50 ma g 

de más de 300 m3 - * 2 

Valores intermedios comprendidos entre 

estos valores. 

" Baños, sanitarias 10 

Escaleras, corredores pasiHos pasajes pal 

liers, vestíbulos 3 

ANEXO III: ÍNDICE GENERAL DE LA PRESENTE REGLAMENTACIÓN 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

«,.«.,. ~. De los Establecimientos 

Art. T» al Art. 9*. 

TITULO II 
DE LAS PRESTACIONES DE MEDICINA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 

E HIGIENE 

CAPITULO 2 

. , ,„ , De los Servicios 

Art. 10 al Art. 20. 

CAPITULO 3 

a .. o, , . ^ .. I>eI Servici ° de Medicina del Trabajo 

Art. 21 al Art. 44. 

CAPITULO 4 

„ . J= , Del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabaja 

Art. 45 al Art. 52. 

TITULO III 

DE LAS CARACTERÍSTICAS EDILICIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

CAPITULO 5 
. . ™ ... Oc la Instalación, Ampliación y/o Modificación 

Art. 53 al Art. 89. 

CAPITULO 6 

De la Provisión de Agua 

Art. 90 al Art. 91. 

CAPITULO 7 

De los Desagües Industriales 

Art. 92. 

TITULO IV 

DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE DE LOS AMBIENTES LABORALES 

CAPITULO 8 
De las Condiciones Iligrotérmicas 

Art. 93. 

CAPITULO 9 
De la Contaminación Ambiental 

Art. 94. 

CAPITULO 10 
De las Radiaciones 
Art. 95 al Art. 96. 

CAPITULO 11 
De la Ventilación 
Art. 97 al Art. 119. 

CAPITULO 12 
De la Iluminación y Color 
Art. 120 al Art. 147. 

CAPITULO 13 
De los Ruidos y Vibraciones 
Art. 148 al Art. 166 

TITULO V 
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES LABORALES 

CAPITULO 14 
De las Instalaciones Eléctricas 
Art. 167 al Art. 188. 

CAPITULO 16 
De los Motores, Transmisiones, Máquinas y Herramientas 
Art. 189 al Art. 332. 
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CAPITULO 16 
De los Aparatos Sometidos a Presión 
Art. 233 al Art. 233. 

CAPITULO 17 
De los Trabajos eon Riesgos Especiales 
Art. 239 al Art. 244. 

CAPITULO 18 
De la Prevención y Protección contra Incendio 
Alt. 245 al Art. 271. 

TITULO VI 

DE LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR 

CAPITULO 19 

De los Equipos y Elementos de Protección Personal 

Art. 272 al Art. 287 

TITULO VII 

DE LA SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

CAPITULO 20 

De la Selección 

Art. 288 al Art. 294. 

CAPITULO 21 
De la Capacitación 
Art. 295 al Art. 304. 

TITULO VIII 

DE LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

CAPITULO 22 

De los Registros de Información 

Art. 305 al Art. 32} . 

TITULO IX 

DE LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO Y SOLUCIONES 

CAPITULO 23 

De los Pía sos 

Art. 322 al Art. 327. 

CAPITULO 24 
De las Sanciones 
Art. 328 al Art. 330. 

TITULO X 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

CAPITULO 25 

De la Comisión Nacional Permanente 

Art. 331 al Art. 332. 



SERVICIO NACIONAL 
FORESTAL 

Autorízasele a celebrar un con 
trato de aprovechamiento forestal. 

DECRETO 

N° 2.718 

Bs. AS., 9|4¡73 

^ ; 

ISTO este Expediente N? 64.413¡71, en 
V el que la firma Bronzovich Hnos., S. 
R. L., inscripta en el Registro de 
Obrajeros del Servicio Nacional Fo- 
restal, dependiente de la Subsecre- 
taría de Recursos Naturales Renova- 
bles del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, bajo matrícula N? 1.10; 
solicita la adjudicación de una su- 
perficie boscosa de un mil hectáreas 
(1.000 ha.), comprendida en los ro- 
dales Nros. 4, 5, 9. 11, 14 y parte del 
18 del Cuartel "Arroyo Chico", ubi- 
cado ai sur del Lagc Fagnano, en el 
Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti- 
co Sur, para su aprovechamiento in- 
dustrial con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41 de la Ley N» 13.273. y 
CONSIDERANDO: 

Que la firma Bronaovich Hnos., S. 
R. L., inició su actividad forestal en 
Tierra del Fuego, en el año 1951, ha- 
biéndosele otorgado sucesivas conce- 
siones de aprovechamiento que posi- 
bilitaron la expansión de la actividad 
forestal de la zona 

Que dicha firma posee, actualmente, 
una planta de aserrado que por equi. 
pamiento y volumon de producción 
resulta una de 'as principales de la 
zona, procesando anualmente más de 
nueve mil metros cúbicos (9.000 m3) 
de rollizos, con una producción de un 
millón quinientos mil (1.500.000) pies 
cuadrados de tablas, tablones y ti- 
rantes. 

Que anexo a la planta industrial, di- 
cha firma ha instalado un moderno 
secadero de madera que permitirá me- 
jorar notablemente las condiciones 
tecnológicas de elaboración, amplian- 
do sus posibilidades de utilización, con 
la consiguiente valorización de la pro- 
ducción. 

Que en 2a zona de influencia de di- 
cha planta industrial se ha integrado 
un importante núcleo poblaclonal, que 
constituye un factor de dinamizaclón 
socio-económico en ia zona. 
Que la firma ha prestado su con- 
formidad a las cláusulas del pro- 
yecto de contrato obrante a fojas 35 
a 51 inclusive. 

Que la adjudicación que se propone 
responde a los objetivos previstos en 
las "Políticas Nacionales" puntos 54, 
63 o y 93 b). 

Por ello, el dictamen legal de fojas 
100 y lo propuesto por el señor Mi- 
nistro de Agricultura y Ganadería. 

El Presidente 

de la Nación Arcentin \ 

Decreta: 

Articulo 1» — Autorizase al Servicio Na- 
cional Forestal, dependiente de la Subse- , 
cretaría de Recursos Naturales Renova-1 
bles del Ministerio de Agricultura y Ga- 1 



nadería, para que en representación del 
Gobierno de la Nación celebre contrato 
con l a firma Bronzovich Hnos., S.R.L., 
de conformidad con el proyecto obrante 
a fojas 35 a 51 inclusive, que se aprueba 
y forma parte integrante del presente de. 
creto, para la adjudicación con fines de 
aprovechamiento industrial de una su- 
perficie boscosa de un mil hectáreas 
(1.000 ha.), comprendida en los rodales 
Nros. 4, 5, 9, 11, 14 y parte del 18 del 
Cuartel "Arroyo chico", ubicado al sur 
del Lago Fagnano en el Territorio Na- 
cional de la Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, en las condi. 
ciones insertas en el mismo, cuya ubi- 
cación se diseña en el plano de fojas 50. 
Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dése 
e la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial y vuelva al Ministerio de Agricultu- 
ra y Ganadería, a sus efectos. 
LANUSSE. 

Ernesto J. Lanusse, 

CONTRATO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

Entre el señor Director General del 
Servicio Nacional Forestal, en represen- 
tación del Superior Gobierno de la Na- 
ción y la firma "Bronzovich Hnos". S. 
R. L., denominada en adelante 'La Con- 
cesionaria", se celebra el presente con- 
trato para el Aprovechamiento forestal e 
industrialización de Ja materia prima a 
extraer de ia superficie boscusa de un 
mil hectáreas (1.000 ha.), comprendida 
en los Rodales Nros. 4, 5, 9, 11, 14 y parte 
del 18 del Cuartel "Arroyo Chico", ubi- 
cado al Sur del Lago Fagnano, Departa, 
mentó Ushuaia, Territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, de acuerdo con lo indicado 
con trazo rojo en el plano agregado a 
fojas 50 de este Expediente N* 64.413j71 
que forma parte integrante del contrato 
y conforme al régimen establecido por el 
artículo 41 de la Ley N« 13.273, de De- 
fensa de la Riqueza Forestal, Decreto nú- 
mero y cláusulas que se deter. 

minan a continuación: 

Articulo 1? — Formalización de la Con- 
cesión: Dentro de los treinta (30) días 
contados a partir de la firma del pre- 
sente contrato, "La Concesionaria" deberá 
tomar posesión de la superficie adjudi. 
cada. 

El acta de posesión se labrará por tri- 
plicado, haciéndose constar en la misma 
la nómina de los pobladores establecidos 
en dicha superficie, el carácter de la ocu- 
pación ejercida y el detalle ele las me. 
joras y hacienda. 

Si "La Concesionaria" no tornara pose- 
sión de la fracción en el pla::o estable- 
cido, salvo causas de fuerza mayor de. 
bldamente justificadas, se hará pasible 
de la caducidad del presente contrato con 
pérdida a favor del Fisco de U garantía 
depositada. 

Art. 2? — Delimitación de la Concesión: 
"La Concesionaria" se obliga a trazar den- 
tro de los ciento ochenta (180) días de 
la toma de posesión, el límite perimctral 
de la superficie concedida v dentro de 
ésta, el límite de la primera afectación 
anual, mediante la apertura de picadas 
de un metro cincuenta centímetros (1,60 
m.) de ancln o pintando anilles bien ri- 
sibles en los árboles comprendidos en las 
mismas. Las picadas deberán mantenerse 
limpias y transitables durante todo el 
tiempo que dure la explotación. 
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B deslinde de las demás afectaciones 
deberá praci.car.se previamente a la tai-, 
ciación de ios aprovechamientos que, para 
las mismas establece el Plan Especial de 
Cortas de fo.ias 51. 

En ios mgares en <_:ue los limites indi 
Cados coincidan con líneas naturales de- 
finidas y fácilmente identificables ei¡ el 
terreno, "La Concesión ari«" "quedará ex- 
ceptuada de la obligación de abrir pica- 
das. 

Art. 3' — Normas de Explotación y 
Aprovechamiento de los Productos: 

a) Los aprovechamientos -se .circunscri- 
birán de acuerdo al Plan Especial 
de Cortas y se realizarán en forma 
progresiva mediante parcelas de cor. 
ta; 

b) No se podrá pasar de una afectación 
anual a otra sin haber cumplido en 
la primera, el ochenta por ciento 
(BO o|o) de las condiciones estable- 
cidas; 

c) Los ejemplares a abatir serán objeto ¡ 
de marcación previa gm «easonal del 
Servicio Nacional Forestal, debién- 
dose orientar la misma en forma de 
obtener las cantidades regueridas por 
"La Concesionaria", dentro de los 
límites máximos y mínimos fijados 
por el presente contrato y el Plan 
Especial de "Cortas; 
La marcación deberá ser progresiva 
y uniforme evitarme dejar manchas 
de bosques sin afectar; 

d) "La Concesionaria" deberá apear el 
total de árboles marcados siendo 
obligatorio el aprovechamiento de 
todas las secciones de los mismos 
susceptibles de ser industrializadas: 

e) Los árboles inaptos y los remanentes 
de los que proporcionen rollizos de- 
berán ser convenientemente desgaja- 
dos pudiéndose claborai con los mi.v 
mos, oostes y leña para consume 
propio" vío para su comercialización: 

f) Es obligatorio -el aprovechamiento de 
los árboles .muerto? ;y de los caídos 
naturalmente, asegurándoles un des- 
tino que esté de acuerdo can su me- 
jor ap'Mud: 

g) El diámetro mínime d-e corta es de 
treinta centímetros <0,80 m ) a la 

' altura del pecho y la altura nía. 
xima de los cortes es de treinta cen- 
tímetros (0,30 m.i sobre el nive; del 
suelo; . , 

h) Es obligatorio el aprovechamiento de 
toda la madera de "lenga" cuyo din- 
metro supere los diez centímetros 
(0,10 m.) que a juicio del Servicie 
'Nacional forestal, posea aptitud in- 
dustrial ; 

i) Si "La Concesionaria" -requiriera una 
mayor cantidad de lefia a la que re. 
sulte posible obtener con la marca- 
ción indicada en el apartado o. no 
habrá inconveniente -en marcar un 
mayor número de ardióles enfermos 
e inaptos dentro de la misma su- 
perficie, -siempre que la afectación 
sea uniforme y se dejen en pie Jos 
ejemplares menos enfermos y mejoi 
conformados; 

i) El volteo deberá realizarse cuidando 
de no dañar los ejemplares que ha- 
brán de subsistir en .18 .masa. De ser 
posible v salvo impedimento- deriva- 
dos de la situación del arooiado y 
pendiente del terreno, se efectuara 
mediante el empleo de sierra u otrof. 
medios mecánicos; los .rollizos re. 
saltantes deben ser elaborados en tal 
forma ctue puedan ¡-er .fácilmente se- 
ñalados con el martillo forestal: 

fc) Los ejemplares marcados y que a 
juicio del Servicio Nacional Fores- 
tal no posean apt'tud .industrial de- 
berán ser objeto de volteo y desra- 
me, no siendo onlig*itaria su extrac- 
ción por parte de "La Concesiona. 
lia" ; 
"•■ x, a construcción de huellas y cami 
nos a fin de efectuar el acarreo de 
los productos -se restringirá al míni- 
mo necesario para el cumplimiento 
de esta operación. Se tratará de 
aprovechar los existentes y en el -caso 
de que resultare necesario proceder a 
la construcción de nuevos, "La 'Con. 
cesionaria" tendrá que solicitar au- 
torización a la Jefatura del Distrito 
Foresta 1 .. 

j-t. 4 9 — Aprovechamiento de la Ma ' 
«óa Prima: Todas tos productos for.es. 
tal» que se «xtaaigan de la superficie 
boscosa adjudicada non excepción de lena 
y postes, deberán ser industrializados en 
la planta propiedad de "La Concesiona- 
ria." -fie .acuerde con su ¡ mejor aptitud. 

JU cowMíEeio de Ja materia prima In- 
dustrialízatele :hstee pasible a "La Conce- 
sionaria" -de las penalidades proscripta*. 
en «1 artículo 27 de este centra to y er 
el articulo 65 de la Ley N? 13.273. 

Att. *» — IBxtraeciáti :de Jitoteria Prima: 
Par» Ja •esctoKCbta de ;pradueies foresta- 
les «te ite «aeesié» * ja la playa de la 
planta ¡industrial ¡tí *■'■ a «e encuentra -den - 
tan de te firma a tos «efecto ?de la ligui- 
daoión y pago de Jtos aforos y ;derechos de 
ittssMaotón y ref«restaciBn, "La 'ConcesJo- 
naite" ¿eiietá solicitar leus "correspondien- 
te* gatefe ¿forestales, .-«*)» contralor se 
etostíwrá líe asneado cao las normas re- 
LJfMililliirlin ys»»=SH.;ejctón a las instruc- 
ctaftte iBue impasta «1 .-Besítoio Naciena! 
Forestal una -vez «Be « .«moac» la or- 
ganización dt- la explotación. 
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El contralor de las extracciones de pro. 
•duetos se efectuará por su medida o peso 
y su mdrvidualizaciéri mediante el marti- 
llado o marcación de >os mismos. 

•Bl martillado se efectuará al pie de los 
oortes con ía prevención de que los pro- 
ductos que no estén eJaboxafios de acaex- 
do con las normas contractuales no serán 
tawtaürtados con la maree oficial para su 
extracción, hasta tanto haya» sida «lafl*»- 
rados convenientemente. En ningún case 
se permitirán mosvamiento de productos, 
exoepto de leña, que no estén individua- 
lizados en la forma especificada. 

Art. 6? — Aforos, Derechos de Inspec. 
ción y Reí orestación : Quedan establecidos 
¡ los siguientes aforos para la -explotación 
de ios distintos productos forestales: 

Madera de 'lenga" y "guindo" 
viva hasta diez centímetros 
(0,10 m.) de diámetro por me- 
to cúbico (m3 1 $ 400.— 

Madera muerta de las especies 
precedentes regirá un aforo 
«guivajgnte al sesenta por 'Cien- 
to (60 o o) de lo establecido 

pata la madera viva $ 240.— 

Postes telegráficos yio telefóni- 
cos, por unidad ¡í 70.— 

Postes de alambrado provenientes 
de arnoles vivos (madera no ap- 
ta industrialmente) por unidad $ 14,50 
¡Postes de alambrado provenientes 
de árboles muertos imadera no 
apta industrialmente.) por uni- 
dad * 

Leña para comercialización por 

tonelada * 

Leña para consumo por tonelada 5 

Todos estos valores podrán ser actua- 
lieados cada vez que rl Servicio Nacional 
forestal lo considere procedente, una ve? 
cumplido el primer aüc de la concesión, 
de acuerdo con las variaciones de las co- 
tizaciones en el mercado y los costos de 
producción y distribución resultantes de 
los estudios económico-industriaíes a 
efectuarse en la zona, tal como lo psevé 
el artículo 4.5 de la Ley N? 13.273. 

Para la aplicación de cada nuevo afore 
se tendrá -en cuenta la lecha de la reso- 
lución respectiva. 

Los nuevos valores no podrán ser nun- 
ca superiores a los del aforo móvil que 
rija en ese momento para la misma ma- 
dera o producto y a igual distancia de 
idéntico punto de embarque. 

Las especies típicas del estrato arbus- 
tivo podrán extraerse libres del pago de 
aforos. 

"La Concesionaria'' deberá ademas pa- 
gar los derechos de inspección y r-etores- 
tación, según los monos que fijen las 
normas vigentes, montos que actualmente 
son de cinco pesos S '5.-) por hectárea 
v por mes en concepto de inspección y ei 
diez por ciento i IB o|c) de los aforos que 
se liquden como derecho de reforesta- 
ción. „ , - 

Art. 7? — Pago de Aforos y T>erechos de 
Reforestación y de Inspección: Los afo 
ros y derechos de .reforestación serán abe - 
nados simultáneamente y en forma pre- 
via al otorgamiento de las guias lores 
tales. ..„ 

Los pagos los hará 'La Concesionaria 
girando su mporte por in*ermedio del 
Banco de la Nación Argentina a la orcei. 
del Servicio Nacional Forestal con espe 
cial determinación del nombre del gi- 
rante. El giro será enfriado a la flaca - 
lización de la concesión o a. Jefe de los 
Servicios de Fiscalización del Territorio o 
bien a la Tesorería de! Servicio Nacional 
-Forestal. 

En ningún caso se admitirán pagos en 
dinero efectivo. 

El derecho de inspección se abonara por 
semestre adelantado, liquidándose pea .pe- 
riodos calendario que comprenden ídel 1 
de julio al 31 de d'ciemtow de cada aña 
ajotándose su diferencia inicial .-desde 
la fecha de toma de posesión al primei 
período. 

Art 8 P — Planta de Industrialización: 
Dentro del plazo de doce (12) meses a 
contar de la fecha de toma de posesión 
de la fracción adjudicada, 'La -Concesio. 
naria" deberá tener totalmente instalado 
y en condiciones de perfecto funciona- 
miento, que le permita desarrollar todo 
su potencial de industrialización durante 
todo el periodo de vigencia del contrato 
un aserradero mecánico equipado con una 
sierra sinfín de carro, una -sierra sinfír 
de mesa y toda la maquinaria «omple 
mentarla que se neoesite para industria 
lizar racionalmente la materia prima -que 
se le proveerá, excepto leña y postes. 

Salvo causas de fuerza mayor -debida- 
mente justificadas «1 incumplimiento de 
estas obligaciones hará pasible a "La Con- 
cesionaria", de las penalidades prescriptas 
en el articulo 65 de la Ley 13.273, :y|o «era 
motivo suficiente para disponer la c*du 
cidad de la concesión. 

Art. »•> — - Mínimos y Máximos de .Ex - 
tracción Anual: "La Concesionaria" aueda 
obligada a extraer a partir del primer 
año de la toma de posesión y^salvo causa? 
de fuerza mayor debidamente justifica- 
das, un mínimo de seis mil trescientos 
(6.300) metros cúb'cos de materia prima 
proveniente de los ejamplares que ¿fue. 
ran «tojeto de marcación previa -«n las 
condicienes previstas 'Ui el ariticulo 3?. 

Si : no se cumpliese esta obligaoión "La 
Concesionaria" detierá a"bonar fw la di- 



ferencia, el toaparte del al oro üorrespon- 1 
diente a madera <ét te especie *%i»ga-.' 
hasta cubrir el jaaínimo fijado sin de. 
recho a degjwChar en los períodos anua- 
les subsiguientes, productos forestales en 
base a tales pagos. 

El máximo a«e '"Xa Concesionaria" está 
facultada a extraer anualmente es de 
nueve mil (9.000) metros cúbicos de ma- 
teria prima de los ejemplares que fueran 
objeto de marcación en las condiciones 
previstas en el articulo 3?. 

Art. 10. — Mínimo Anual de Producción 
Industrializada: . "La Concesionaria" se 
obliga a producir anualmente a partir 
del primer año de la toma de posesión, 
un mínimo de dos mil quinientos C2.500) 
metros cúbicos de maderas aserradas. 

El incumplimiento de esta cláusula, sal- 
vo caso de fuerza mayor que a juicio del 
Servicio Nacional Forestal se considere 
como tal, la hará pasible de las sancio- 
nes previstas en el articulo 26 del pre- 
sente contrato. 

Art. 11. —Modificaciones de los Mínl. 
mos y Máximos: Los mínimos y máximos 
establecidos en el presente contrato po- 
dtíán ser objeto de modificaciones, de 
acuerdo a las revisiones que se efectúen 
en el Cuartel de Ordenación y Plan Da- 
sacrático pertinente y a los estudios scc. 
nómico-industriales a realizarse en la zo- 



tibles de aproirechamtento industrial y 
m» se tfelnera * causas OebMaMeKte Jus- 
tificadas el Servicio Nacional Forestal, a 
requerimiento de la Interesada, interpues. 
to con treinta (30) «as de anticipación, 
podrá autorizar la ampliación de la con- 
cesión por plazos que se determinarán de 
acuerdo coa los estudios gue se praatt- 
quen a fin de asegurar el ¿sanapleto apr». 
yechamiento de la superficie concedida. 

Esta ampliación no podrá exceder slel 
límite máximo que establece el regioaan 
forestal vigente y estará condicionada a 
la aceptación por parte de "La •Conoe- 
sionarla", de las modificaciones que co- 
rresponde introducir al contrato. 

De concederse «sita ampliación, "lia 
Concesionaria" gozará del plazo adicional 
para él retiro de los ejemplares abatidas. 

Art. 11. — Facilidad para el Pago 4e 
Guías: "La Concesionaria" queda laciil- 
tada para solicitar guias sin previo page, 
hasta un importe al cincuenta por ciento 
C50 d|o) del depósito de .garantía, pe*o 
esta suma deberá ser abonada del 1' al 
S del mes subsiguiente al de la extrac- 
ción o extensión de las guias. 



na. 

Art. 12. — Construcciones Obligatorias: 
"La Concesionaria" se obliga a conservar 
y mantener en condiciones de habitabi- 
lidad, la vivienda por ella construida pa- 
ra el Servicio Nacional Forestal en cum- 
plimiento del anterior contrato suscripto 
con la Repartición. 

£Los productos forestales necesarios pa- 
ra el cumplimiento do esta cláusula con- 
tractual, serán acordados libres de afores 
y derechos. 

Art. 13. — Construcción de Mejoras: To- 
das las mejoras y sus accesorios tnre se 



Art. 18. — Ssención er Caso de Mera: 
La falta de pago de los aíoros y «Seeacfoes 
CoraespaBdientses, deartao «le los ptaeos Ji- 
jados motivará la suspensióa de los ¡átes- 
pacnos de apaatenia prima «üástemite idewtiro 
de la concesión hasta treinta <80) .días, 
quedando en caución lias prodwcfeos elabo- 
rados. Si toamaoarrido <sse pian© rio se tau- 
niere heojao eSeebiv© <ei paso, se sraspenade- 
rá la vigencia del cantearto paraiüwáindose 
«-,a^•«l»oJaaa^ieí!lilop6^rltl^e!intal(ae,) ,dfa*fe- 
necidos los cuales y de no habeff«e «Asonado 
¿os aforos y .derechos «n cuestián, «planta- 
rán los productos cauQiameidos y el idepósito 
de garantía en beneficio del F.isee, ca- 
ducándose de inmediato la concesión. 

Art. 19. — Cuidado del Bosque : "La 
Concesionaria" deberá adoptar todas las 
medidas conducentes a la prevención de 



efectúen en la trace on concedida, con |.¡ ncenai0Sp OQaS ei-.vando tes picadas >con- 



excepción de las correspondientes al ar 
ticulo 8?, serán inventariadas a -medida 
que se dé término a su construcción y'o 
instalación y conservados en buen esta- 
do por "La Concesionaria" durante todo 
el término de l a vigenoa del contrato a 
cuyo vencimiento quedarán a beneficio 
del Fisco sin indemnización alguna. 

Art 14. — Libros Ob!i?£.torios de la Con- 
cesión: "La Concesionaria" está obligada 
a llevar durante el término de la con. 
cesión los siguientes xegistros: 

a) Un libro de guía" forestales con la 
especificación de ciase y cantidad de 
productos, aforos y derechos liquida- 
dos y pagos efectuados; 

b) Un libro de Entradas de materia 
prima tn playa de cada planta in- 
dustrial, con especificación de clases 
y cantidades; 

c) Un libro de producción clasificada 
Estos libros deberán ser rubricados por 

el Jefe de 'os Servicios de FisealiBaciÓM 
del Territorio y 'La Concesionaria" ten 
drá la obligación de exhibirlos cada vez 
que le sean requeridos. 

"La Concesionaria" pondrá a disposi- 
ción del Servicio Nacional Forestal, tods 
vez que -ésta h> -estime necesario, los ¡Li- 
bros de Jornales y Contabilidad, así oo- 
mo las facturas de v'-:nta de la produc- 
ción y todos los documentos necesarios, 
para la determinación de costos, rend- 
imientos, volumen de producción y para 
apreciar el desarrollo t conómico de la em- 
presa. 

Art. 15. — Intransfeí-ibilidad: La conce- 
sión es intransferible y e! aprovechamien- 
to forestal e industrial -deberá efectuarse 
por administración directa. Toda trans- 
ferencia, así como la obtención o explo- 
tación de la concesión por infcarpésitas 
personas producirá automáticamente la 
caducidad, salvo la excepción prevista jpor 
fü artículo 10 de la Ley N? 13.273. 

Art. 16. — Duración del Contrato. La 
duración det contrate será de tres < S > 
años, a computarse desde la fecha de to- 
ma de posesión de la superficie. En ese 
pla^o "La Concesionarií," deberá realizar- 
los aprovecaamientos e industrialtaaciáii 
de toda la materia pruna, en las condi 
ciones que se determinan en el mismo. • 
"La Concesionaria" podrá ccojatimuar la 
extracción de los ejeiipiares abatidos en 
la superficie concedida, cuya industria- 
lización deberá efectuai en la forma es- 
tipulada, durante el término de baste 
ciento ochenta (180) dias computados a 
partir de la fecha de venciiríierrto del 
contrato. 

En tal sentido deberá notificar al Cus- ; 
trito Forestal del territorio con ¡treinta ' 
(30) días de anticipación, su deseo de ha- 
cer uso de esta faculted, una vez ¡reci- 
bida la conformidad de dicho Servicie 
De existir causas que lo justifiquen el 
Distrito Forestal del Territorio podrá re- 
ducir el plazo o denegar esa autoriza 
ción. 

"La Concesionaria" podrá solicitar am- 
pliación de dicho plazo hasta un 'Cí<) ttñc 
en el caso que por coincidir con el pe- 
riodo invernal no le resulte factible fi- 
nalizar la festraccion ;de Ttos etjempteiíes 
en el plazo fijado. En estos casos fluedn 
obligada a mantener constituida «1 dtepá- 
sito de garantía por el lapso que dure 
el plazo acordado. Si al término de la 
duración del ¡peBsente .aoi^Eato .se icnni- 
probara la existencia ci? la Tracción ad- 
judicada de superficies boscosas suscep- 



trafuego existentes o .construyendo nue- 
vas si fueran necesarias. En .caso de .que 
éstos se produjeran, deberá da<r cuanita 
inmediatamente ,a la autoridad .foresta! 
más próxima a los afictos de -su üitar- 
venc'.ón correspondiente, colaborando y 
haciendo colaborar en la extinció» del 
mismo a. todo su personal. 

"La Concesionaria" responderá perso- 
nalmente de los incendios y de cualquier 
otro ,daño ocasionado por las personas que 
trabajan en su empresa, a las especies 
arbóreas y!o bosques del lugar y se hará 
.pasible de las .sanciones previstas en el 
artículo 26 sin perjuicio de las »ue de- 
terminan las normas que integran el ré- 
gimen forestal vigente 

La responsabilidad directa ,de "La Con- 
cesionaria" no excluye la responsabilidad 
personal del autor le! hecho, quien será 
penado de acuerdo con lo que establece 
la -reglamentación vigente. 

"¡La 'Concesionaria" deberá cumplir fiel- 
mente y hacer cumplir a todas las per- 
sonas que trabajan en su empresa, las 
normas de aprovechamiento, conserva- 
ción y cuidado de los bosques y las ór- 
denes e instrucciones que se le imparten 
a tal efecto, notificándoselas por escrito 
v en duplicado, y une d) de cuyos ejem- 
plares entregará a ¡a fiscalización. Ni la 
notificación mencionada ni la vigilancia 
consiguiente, eximirán a "La Concesio- 
naria*' de su responsabilidad personal por 
las transgresiones que aquellas cometie- 
ran. 

Deberán adoptarse tocias las mediíias 
■necesarias para evitar que los ejempla- 
res a abatirse ídañem en su caida a re. 
nuevos o árboles vecinos. 

La saca de madera de! bosque se efec- 
tuará -evitando en toda forma la destruc- 
ción de plantas jóvenes de valor econó- 
mico 

"En caso de ser -necesario abrir nuevos 
piques se tendrá especia: -ciíidado de -ha- 
cerlo en sitios o lugares donde no afecten 
■ejemplares de tal categoría. 

Art. 20. — Protección de la Fauna: "La 
"Concesionaria" se comnroroete a cumplir 
■\ 'hacer cumplir a todas las personas que 
trabajen para su empresa las normas re- 
lativas a la conservación de especies anL 
imales,, 'caza y o pesca. 

Art. 21. — Pobladores de la Fracción 
Concedida: "La Concesionaria" respetará 
]a situación de pobladores que se encuen- 
tren arraigados con mejoras, en la fra.c- 
.üi'ón concedida. Dichos pobladores debe, 
rán facilitar a la vez e" aprovechamiento 
.del bosque existente, dentro dfl área de 
su octtpación. para lo cual serán oportu- 
namente notificados por la autor dad fo- 

,&rt. 22. — Animales de Trabajo- El oas. 
toreo de los animales d£ trabajo del obra- 
je .necesarios para el cumj*Hifiier!to ft" la 
concesión .será por cuenta y cargo de "La 
■Concesionaria" y debeiá ajustarse a las 
.prescripciones que establezca el Servicio 
"Nacional Forestal. 

■Quedaría «sentó del pago por pastaje 
de £sqs animales en la -superfte'e -eoiíce- 
■eifla, debiendo "La Con cesionaria' respe, 
ftar ¿os /deaiedhcs .de Secoanos te» «11 llugar 
<$ue le ii-ealice y tomar las precauciones 
¡nesesaxias paca que aquellos no afecten 
él bosque. 

Al ¡electo, de ser necesario el cercado 
,fle «esas .superfleifis, tdehfírá requerir pre- 
viamente permiso de la auionldad fores- 
tal y podrá utilizar libre de atoros y de. 
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»As dcrcclios las maderas que en su opor- mas los derechos que rijan en el 



timMM determinara- 1» fiscalización o el 
Distrito Forestal. 

La falta do pastoreo para los animales 
Oe trabajo, en ningún caso sera- consi- 
derada causa que justifique el incumplí, 
miento de la presente concesión. 

Ait. 23. — Derecho de Trabaja y Legis- 
lación Social: "La Concesionaria" se obli- 
ga a dar estricto cumplimiento a todas 
las obligaciones que ln legislación* del tra. 
bajo .v Tas. leyes sociales le Impongan, en 
protección, del personal en lo referente a 
safarlos, vivienda, etc. 

Cualquier Infracción a esta cláusula, 
deberá ponerse en conocimiento del' Mi- 
nisterio de Trabaja, sin perjuicio de que 
ce apliquen a "La Concesionaria"' las san-- 
clones provistas en el' articulo 20. 

Art. 24. — Reserva de Derechos: "La 
Concesionaria" no podrá» oponerse en nin. 
gún caso a que se abran caminos o- calles 
•n la superítelo de su couccslón nt a que 
Ha crusada por ferrocarriles a> canales y 
na tendrá derecho- a Indemnización algu- 
na, por tas- fracciones afectadas en los 
casos Indicados o aquellos eiv que- las ne- 
cesidades de la defensa nacional 1 , de la 
navegación aérea a dkr la Gendarmería 
Nacional, obflgncrT a cualquier acto- o uso 
de ocnpacldn. Inclusive paTa instalaciones 
militaras a especiales, que- no podVán ex. 
ceder del tres por clcrifer (-3 e|o)i do la 
miperflcifc total 1 . Sr se- destruyeran! coi»,- 
trneeiones o metal acl*»nes, serán indom- 
Hízadas por- 1» Kepanlntbn que las pro. 
tora re-. 

Art. 23t — Jurlbdiaevóni Admlndsbuallva- 
CdalqQiev «tuda o> divergencia que surja 
nt 1» lnlcrpretamló» o> cJocur>lóm« del 1 con- 
txatOv scfA aeran-oda y resuelta- exclusiva- 
mente por Ja autoridad administrativo 
«on str-Jcelón a las uormoa que Integran 
•1 régimen foresbaíl 

"La Cbiuccsionarloi" coii.itltii(vn domlcl. 
JSc> Ie«;»l en- la supentlcle adjudicada pu- 
dlcnclo trasladarlo a> cualquier punto- den- 
tro de la Jurisdicción del Distrito Fbres. 
tal, previo uvlso por carta certificada. En 
el domicilio constituido se practicaran va- 
lidamente todos la*nerlíicaclot«ca-que fue- 
re menester, sea por nota simple, curia 
certificado, telegrama o cédula. 

Art. 26. — Sanciones. Contractuales: 
Cuailejuler Uarwgreslói» al presente contra- 
ta y|o> a las ordene* e Instrucciones Im- 
partida» en su consceuoncla y al régimen 
íomtali que no- tenga establecida una 
penalidad cspcclaX en .tus cláusulas, acra 
xepilmlda con Tas penalidades previstas 
por la Ley W 13.273,. o con la caducidad 
de 1* concesión segúrt la gravedad" de la 
misma, pudlcndo asimismo, disponerse ad- 
ministrativamente en este último caen, 
la suspensión o eliminación def Rcfrlalro 
de Obrajeros, de acnsrno a la Importan- 
cia de la Infracción-. 

Los sanciones que aplique el Serviiilo 
Nacional Forestal, serArr so.-jccptlftle* do 
lo» «Ye caraos de recanclderaclóra ante- la 
misma autoridad y jerárquico' ante el Mi- 
nisterio de Agricultura y Ganadería, dc- 
duc'bls!» dentro' de lo» quince (15) días 
de la notificación de las resoluciones res- 
pectivas. , - L 

Las multas deberán abonarse dentro de 
tos diez (10» diaa de quedar firmes- bajo 
penn de suspensión a la expedición do 
gulas, durante cf término- de treinta (3"> 
días-. Tianscuirldo esc plazo sin hacerle 
efectivas, se afectará eV depósito- de ira- 
rantin sin perjuicio 'le realizar su cobro 
por vlr\ Judicial, si í-.-.te no aican7.nrr a 
cubrirlas y de disponerse la caducidad de 
la concesión. . . „ • 

La caducidad de la concesión Implicara 
la pérdida del depósito de garantía, de 
todis las mejoras Introducidas en la su- 
perficie concedida, con excepción de as 
de' articulo 8' y de los productos ela- 
borados en el monte o playa de embarque 
y por los cuales no r,c hubiere expedido 
guia forestal y podrá disponerse aún cuan- 
do se encontraren vencidos los niazos de 
vigencia del contrato 

tn- daño» ocaslonadoB por incendios se- 
rán determinado» mediante un perita .Ir a 
practicarse por el funcionarla que se de- 
signe en base a le* antecedentes qtrc pro- 
porcionen la masa Alborea afectada, los 
bosques Iludióles y los estudios técnicos 
efectuados o a efectuarse en los m smo», 
justipreciándose las maderas de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 6' (Afo- 
ros v Derechos) a los pfectos de formular 
el cario administrativo- correspondiente, 
sin perjuieto de la ampliación de las san- 
ciones conntractuitle» respectivas. 

La culpa o negligencia de las personas 
que trabajan paro la empresa, no eximirá 
de rrsr-onsnb'ildad a "La Concesionaria '. 
Art. 21. ' — Transgresiones E?pecla1es: 
Para los casos de las sip,uiontrs transgre 
Blon'», cortar, no autorizadas d" cjcmpl»- 
res no m-lrcados por perennal 1 del ¡3er 
vicio Na donar Foresta)', tal como lo es. 
tabl«cc c| articulo 3 o < normas de apro- 
vechani'rntni: alturs de corte mayor- a la 
fijada (¡nájrima tre-inta centimc'rms), 
abandono de la materia prima n"c a 'ni- 
elo rt?I Srnr'r'rr- NíTclorra'' Foro«taf ¡va" ?ws- 
ccptlble tlrr anrnwrt-v.trn-'entcr lnrMi.?rr!a'i; 
traes ortc :1o la materia prima con ri:\«._ 
tino 'i'st'nt.T al de la o'.-nt-r lndmrr*ar dr* 
"L-t Conc«s , on?rftv": cXTrtercio dr la i T n- 
teriw nr'ma apta indu^trialmpu'c. ciato. 
ración de la tt-atíTla- pr'nmt slrr rrrorca-rní; 
previa, se aplicará ex triple valor de afore 



mo- 



mento de la infracción. 
Art. 28. — Estudios y Trabajos Foresta. 



les: El Servicio Nacional Forestal, so re 
serva durante la vigencia- del' contrato, 
el derecho' de practicar en la concesión, 
todos los estudios y trabajos' forestales 
que estime conven lcuícui CUondbi se tra- 
tara de determinación- de costos de pro- 
ducción o cualquier Invcstireaalón relaelo. 
nada son. el articulo 43 de la Ley número 
13,27-3,. el, Departamento de Administración 
da Bosques Naturales extenderá la corres- 
pondiente autor le.a-nlóii a lo.s funcionarlos 
que se designen. 

B» los- casos- de realizarse los. trabajos 
de- reforestaeióiis los mismos se efectúa. 
raro en- los superficies «ti- fon olíalas "Iji 
Conceslonuitla" hay» dudo- término, u- las 
obligaciones contractuales. En estos- casos 
el Servicio Nacional Forestal, procederá 
a demarcar lo superficie a utilizar n los 
efectos do que las mismas sean desulcn- 
ladas de la concesión, sin liidomnli'.acióii 
,ulguna. 

Art. 29. — Entregas Obligatorias: "La 
Concesionaria" se abUtja a- entregan, sin 
eavgo' y a requerimiento dhl Servicio.' Nik 
tlonal Forastail\. después del primer año 
de- lai concesión, sobre- cnmióm-phinta in- 
duataHiul 1 hastia: treinta '30)> mctPos aúblL 
coa de- inudmia asnri'adui sogiui medidas 
que se «»pecítlcanáni en su: opimuunldad'. 

Lai matcviui prima necesaria! para> la ela- 
Ixsraclóa sera entragadn llbuo de aforor,¡ 

Art. 30. .— Keforcstacion :. '"Ln; Concesio- 
naria'" se obliga a realizar los trabajos 
necesarios pp.ra lograr la repoblación- na^ 
tural de una superficie de cuatro hec- 
táreas (4 ha.)' mediante cortas regenera- 
doras hechas en fajas., db acuerdo- a las 
siguientes especificaciones. 

Durante el primer año- dh' videncia del 
contrato, deberá- rca'üsw lbs trabajo. 1 - de 
cortas y cxlincclón ac los productos do 
una extensión de dos hectáreas (2 lia.) 
boscosas. 

En el transcurso del año siguiente es 
decir, segundo de vigencia, del. contrato, 
deberá realizar los trabajos de corta y 
extracción ic dos hectáreas (2 ha.) bo.si 
casaa» totallaando las- cuatro hectárea* (4 
ha.) estipuladas. En este momento de- 
berá cercar el total de ln sopoi-l'.cli" do 
ocho hectáreas (8 ha V que Incluye !u> 
parcela, mediante un cerco de un metro 
cincuenta centímetros (1,50 m.) de altu- 
ra, confeccionado' con troncos nuyo diá. 
metro- no' podrá ser Inferida a quince cen>- 
timetros (-1-5'cm'.)', sujeto» inocHnnte postas 
flrniea,. colocados a distancia: convenien- 
te-,, con- el objeto- do Impediv, con- suíIcIcül 
te segiMiIdndi la- entrada de hacienda ;v> Ini 
parcela. 

Los productos necesarios pava el- cunr- 
plimicnlo do esta cláusula contractual', sn- 
rArr ncordadon libros íih abtittm y dlirechos, 
corvlendo pov cuenta- de- "La' Concoslonai. 
ría" los gastos que demande la constimc- 
ción del cerco exigido. 

La ubicación de la superficie que se 
afectará con estos trapujos dentro do la 
concesión,, seiá oportunamente señalada 
por er Departamento dr Administración 
de Bosques- Naturales. 

Art. 31. — Hvtreros Obliitalurios-. "L.» 
Concesionaria" queda obligada- a coiihUiulr 
y colocar por cuenta propia en los luga- 
res que determinará la autoridad fores- 
tal, letreros con' leyendas, alunivas n la 
prohibición del |m.sloi-no y la prevención 
de incendios forcsta-les en- la proporción 
de tres (3) letreros de 0,80 m X 0,4l) m 
por cada cien hectáreas rlOO' na.) en 
aprovechamiento, de .acunrrio> con las Ins- 
trucciones que en su oportunidad propor- 
cionará al Distrito l-'orcsCa-i delí Terrl> 
lorio. 

Art. 32. — En garantía del fiel- cumpli- 
miento de todas y cada una do r.xtí obli- 
gaciones pactadas en el presente contra- 
to y de las establecidas en el 1 régimen 
forestal, "La Conces'c'.'a'fla"' ha consti 
tuldo- la garantía confrarlual de dleci: óls 
mil 1 novectento» noventa- y dos pesoí <$ 
16.9¡>Z> f consistente en 

habiendo depositado en la Tesorería del 
Servicio- Nacional Fnieslal. el cnmprnhiiu- 
le rosptcllvo. 

Art. 33. — Pago de impuesto de Solloí 
y Gastos de Protocolización: "La Cbnes- 
s:miarla" queda obligada- a> abonar el lm- 
puesto- de sellos corr.suoii'd lente y pio- 
■toeoltóar la contrata *n la Escribanía 
General de Gobierno, corriendo por su 
cuenta los gastos resrectivos. 

Art. 34. — Termlna'ü-.or.: del Cpnn'at.H 
Vencido el término- del con-tr.-to, dcs^uét- 
de constatada e! : com.vlimlento- del mis- 
mo-, se precederá a j;i' cancelación y re- 
cepción de ra superficie explotada, ill.-po- 
nléndose ílnaímentc- > dcvoluc'ón del de- 
posita- de gsrantli*. 

Previa. lecturr y nn'Wv.ación se firman 
cfneo '5c ej?mpfares do- un mismo ter.oi 
y a un .«o>'o> efecto, rít'WtT el- selliidO' de 
Isy, quedando- en podrr de "La Concesio- 
naria" una cn-nla" cít Buenos Aires -\ 

I los día.» dií meií de 

de nrll novrc¡entoi «ct-enta y dos 
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ISTO los Expedientes numeras 85.B33. 
71 y 33.219|7Z por los cuales la firma 
IndViKfriii;! Químicas Báslcnn Socird.Ui 
Anói'.lma (Inqulba 3. A.)' solicita se 
le acucrdbn los beneficios promocio- 
nales para la instalación de una plan- 
ta do cloro-soda en Miihin Blanon. v 
CONSIOKRANDO: 

Que la Ley 19.334 que crea Petroquí- 
mica Bahía Blanca S. A. lnleurac.it 
por la Dirección General de Fabrica- 
clones Militares, Yacimiento» Petrolí- 
feros Fiscales y Gas del Sstado para 
el desarrollo de la Industria- petroquí- 
mica, Incluye la instalación de una 
planta de cloro-soda cuya promoción 
se- Incorpora al Decreto- N^ 4371100: 
Que lai producción de cloro constituye 
un> insumo indispensable para la. eco- 
nomía, y el: funcionamiento integrado' 
dhl complejo poti-oqulm'cn de Bahía 
lllluion y olí cuso. está, previsto- en el 
Articulo 16 del- Decreto N' 427I6J ya 
mencionadoj 

Que el funcionamiento de la planta 
do rloio-sodni con su: locillzación en 
el. área- del; complejo petroquimlco. 
estará regida pon el- abastrclmicnto 
de cloro y la< disponibilidad: obligada 
de hidróx'do- de sodio- debe ser desti- 
nada a la- exportación,, m'cntras el 
increado Interno se encuentre abas- 
tecido. 

Que a los finos de asegurar la mayor 
eficiencia' v operafivldad' de la 'llan- 
ta- de cloro-soda, es necesario per- 
mitir la- conversión- civ carbonato de 
sodio- de los- excedentes' de- soda- cáus- 
tica' c» función del' comportamiento 
del' mercado, 

Que la decisión acerca do la insta'.a 
rión- de la planta de c'oro-soda debe 
arbitrarse con. urgencia, teniendo en 
ruonl'i. los plazos fijados para la pro- 
ducción ile etlleno. y propll"nn Jcl 
complbjo petroquimlco- de Bahía 
Blanca. 

Pbr ello; y atento lo propuesto por el 
Ministerio de industria y iwr¡n«"-ia, 

lir. Pai-simiN-n: 

or i.a Nación A'i«.i : ntina 

IOi'ciiii i:a: 

Articnlb 1?' — Otórgase a la firma In- 
dustrias Químicas Básicas Soc'edad Anó- 
nima- (Inquiba S. A. i con dom cilio lenal 
en la calle Sarmiento- 330'. Capital' Fede- 
ral, el beneficio esixxlíleadó en el Arlicu- 
Ib'lG' del' Decreto- N" 427169 con referencia 
a- la- insta Vacio en la localidad de Ba- 
hía Blanca, partido del' m'smp- nombre, 
provine! de Buenos Aires, de una pian- 
ta productora de cloro-soda cáustica y 
carbonataron, con una capac'dad anua; 
de rnvstia 160.000 toneladas de- coro, 
inn:ono tonelndiw de soda cáustica y 
100.01)0' toneladas de carbonato d'e- sodio y 
mediante una inversión total de- treinta v 
cuatro millones trescientas sesenta- y tres 
mll ; dólares cstadouniHm«es 'ujs. 
34.3(11,.000V o sil' equivalente en pesos ,u- 
tíenllnoi;, de los cua't's troce m'l oik-.s 
tresetentos- vclntitrós mil euSs. )3¡3'i3\000) 
correspondciv a equ'oKm ento- fxterno y 
velntlVm millones cuarenta m'l dólares 
ruSsi 2T.O | W'.000-í- a invcrsloni locan. 

/Ir». 2'" — La. f¡rav.ii .nd-'strlai» Quími- 
ca? Blvslcas Sociedad ínón'in* clnqulba 
S. A.) podrá importar Msta' la suma de 
trece- millones- tresoicntos veintitrés mil 
dólares estadounidenses 13.323'.000; 

siv equipos y mnquiriarlas- nccesairlos- para 
e" tuncionannenCo- de' lai p'a-nta indicada 
en el Articulo 1', con exención total 0e 
!lns dcrechrtK de- Unpnutaclóm en. tanta no 
se fabriquen! em el país o> que. aliando se 
faibriqunm el inter-eado- demuestre tcliai. 
cientementc que no- saül^facsm ibs- exiqen- 
clns tecnológicas o el plazo de entrega 
1 'c el proyecto exija. 

He excluy- de los benetlclos del pré- 
senle decreto la Importación de maqui- 
narlas y equipos destinados- a la planta 
de carbonatac'ón prevista en el proyecto. 

La misma franquicia se aplicará res- 
pecto a los repuestos y .icccsorloa requorl- 
dos para la puesta en marcha y el fun- 
c'onam'cnto de la planta hasta un máxi- 
mo del cinco i5) por c : ento del monto que 
se autoriza a importar, en un plazo no 
mayor de noventa (90) dias- desde la- Te- 
cha d? puesta en marcha. 

Art. 3» — El pago de- los- b.'encs a- Impor- 
tnr conforme a lo dispuesto • r el articu/-- 
lo- precedente se regina poi las disposi- 
ciones dei Báinco» Central de 'a República 
Argentina en materia de flnanciami?nt'o. 
externo.. 

A*1t. 4?" — llai IHvmu benef 'ciar'a do r pro-, 
ente- deauutto' dcuerái someter a cons'de- 
ación ofeli 55 ivstcr'oi ds Industria y Mi>- 
ncria, dentro'olt:- los noventa (DO) días' lá- 
biles a pai'tlu de- la fechai de oübUcac'ón 
<ím eli Boíeíín Oficial tlcli presente decre- 
to ia drscr'pc ón comp'ctai tie-i» documen- 
tación correspondiente a los bienes a '.n- 
troduclr del exterior; En un plazo máximo 



de treinta (301' meses contaao* a- partís 
de la fecha de su »puoba<3.ón,.l, firmar. oc- 
nefielana deberá instalar dicho* birne* 
y ponerlos en- ma.cna en ias ccndicionei 
de capacidad de producción, y calidaa cs- 
pcc'ficadar en ol pioyccto inoust. lal quo 
dio origen al presente decreto, para lo cual 
deberá ped"r. en término la. pertinente 
comprobación del Ministerio de'Thd'--stria 
y M'ncria. 

Art. 5» — El Jvflnlstcr.o de Incisa la y 
Minería procederá a aprobar si. asr ?.o- 
rrcspondlerc los" blenus a que a.ude e. «r- 
llculo anterior en un p'azo ñor mayor de 
noventa (HOi dlnr há'Wl-s. contados a pir- 
llr de Ir fecha de presentación dle ¡nrdrs- 
crloclón. ' - 

Arf. o'' — Ea firma firienelarlw Je ¡a 
presóme aulorlr.nc'ón deberá 1 Informar tn» 
•no.itrnlmnntc nM Nílnljterlo d& JPndf stna 
y Mln' ría, acerca 1 del manto" de? id.»- nie- 
nes dospachados ai olai liastai completar 
el total autorl/.ado por el Articular * de 
este doc>eto doblando, -'ema* MUivrus- 
trar en :oa piafoj; que. el altn^lb. fiCn-ster.o 
lije, ias inforniac'ones que se Je soKcUan 
conducentes a posibilitar ei conrw dci 
.cunipiiiniento* de- las condiciones qnp se 
determinaron cu la )r?sentc- pntm-iza- 
clón-, 

*rtt. 7<* — Dentlw dW'los nov.;nr» (f0) 
liar háb'les contados a partir d>r la 'e- 
ilia do publicación- en. en Bolsun» <Dlie aa, 
de nsto decreto,, la- flema banaflc rniat de- 
berá, asoiiurar si; oumn'liiv'anto stv tóinn- 
uo da la»- obligaciones asto ülocldas. en el 
orpsentc mod'Bnto e!: otorqain'ento de tra- 
íantlaE satisfactorias, a j'-.lclo. dai. KCn s- 
|terio d" fadustiMay Mln. ua,. por. un. món- 
ita dci: uno ti) por cJenla de. la Inwts-in 
!ii-.).. proyecto, que a. est sólo: effeetc se 
jcons'dbrara de ta-ciuta y cuaCrc mitones 
¡trescientos scs?nta y tres mU' dolares es- 
tadounidenses (U$s. S'Í.SKÍOODI' o. svr. equi- 
valente tm pesos argentinos. Cas iraran- 
llas a'iulklas- serán cancc'ada-j a? los. cen- 
lo. ochenta (lUff) días contadbs. a part-r 
de la focha de puesta en marctva de a 
piiuita indtisU'lhV pronrovlaa. En ntac de 
no cqnstltulrsc- las caranCfas' en- el piaio 
spflnitidu se Cendra k la- flrmff ttcn?Pcla- 
i'ia por des'st'd'n de sn proyecto^ slrr ne- 
cesidad de Interpelación' juñ'cta'; o> ex-tra- ■ 
l'idlclal previo* 

Art.. R'' — Las bancBclanlru deberá, ajus- 
lar n! rcslmen. de puoduca'ón. d«" .a p an- 
ta de cloro-sodni * lai drmnndaí do- o oro 
del aom;ilB|o'P8li<ooutmlca¡dc BahiatBInn- 
oa\ comprometiéndose- a esnoütar el máxi- 
mo' posible- de- soda. cáB'strcaí praveruente 
'lo d chu' plantan 

1S1 excédante vn.-niltonle podrá» carbona- 
tarlo con IhuiiI' obJ-l(jaclón de quo se des- 
¡tlne a I" cxporXac'ón siempre y cuandb, 
en. ambos casos !á demanda d»: mercado 
Interno esté cubierta en cal 1 dad. y santi- 
dad. 

Art. 9? — La firma Industrias QiU-n'eas 
Básicas Sbc'edad Anónima (Inqulba á. 
A.) se deberá a'vstar a las d'snoí'e-onc-s 
de la Ley 19.334' reapetto- a la Tinción jci 
precio del' cloro a los dectos de- que ios 
benercios promocionales acordpdó* por el 
óreseme decreto puedan- ser trasaefados 
sucesivamente a- lbs precios de lw produc- 
tos term nados. 

ArU Mi. — Las Inínaecioues" en que 'n- 
cuvrlcra- la-. Clvma> benere'aria- en» e* ¿uin- 
p-'imiento- de ia» obl1aac"ones» imp *■ <¡a& 
lior ol presenta dnnret-o -^oi De"vb4e n> jv 
m'aina do las saneónos especificada» oí» 
el Articulo 21 del Dr.cretw N» 4271I6H 

Asimismo la. pérd>da del> carácter d2 em- 
presa ¡oca. de caolta'i interno deiprnrna- 
rá la cacluc dad d ■ plano derecho de todos 
los beneficios acordados pot el nrcsenia 
decrcto. 

Arl. 11. — Comuniqúese, pub'lnuesr dé- 
se a la Dirección Nací al dsl Rcg'stvo 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Ertrasfo Jl FtwelIacrU. 



, PKONTNCMS 

Se- iiiibnrizai liv. sanción: y puomul- 
gaci'óir cíe l'ejies. 

DECRETO 

N°' 3i820; 

Bíi. Ab., *s» 

ViSTO el Expediente- n■úm^5ro , 40Í005- 
1970, poiv el! oual el (SObannacDnr da 
la Pi'ovlnoihi de Enere- BUojc solicita 
autorización: pava dtotwrr» ILey Gene- 
ral de Tierras, y 

CONSIDERANDO: 

Cjuc la Iniciativa se encuentro» en- 
cuadrada dentro de la Política Na- 
cional número- 68". irreiso- b) 1 , aproban» 
da por Decreto número 461-lOiHi, dot 
la Junta de Comandantes en Jefe; 
Que, atento- lbs- dlcíámenes procfUoi- 
dos, resulta rasronnible- aiitoulBaír la 
sanción y pnroiuifeactiSis deC proyaa> 
to di?- ley elevadb': 
Por ello,. 

f:i l'ui sioi:nti- 

de r.Ai Na-ción: A.a«n«miw:* 

Dcrai-TAi 

Artíoulb- 1^ — AutorliaaBe ar Goberna- 
dor de la Provincia de Entmp Ríos s> 
sancionar y promulgwr una- ley cuyo tex- 
to, que ha- sido rubricado" por la Dlrec- 
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ció» General de Provincias del Minis- 
terio úei luicr.ur, uora de íojas jo a 
¿4 del jbxped.enie número 4b uou-iaiü. 
con las siguientes modificuciones: 

a) Artículo 42? _ Deoeiá agregarse un 
inciso nuevo con ja aiguiente mu a 
y texto: inciso d> No ser emplea- 
do o íuncionario del organismo de 
aplicación ni de la Administración 
Pública Provincial nasta ei nivel 
que fije ia reglamentación, ni pa- 
riente de ellos nasta el tercer gra- 
do de consanguinidad o segunde de 
afinidad. Esta incompatibilidad du- 
rará: Hasta tres años después de 
haber cesado en sus funciones pa- 
ra los empleados o funcionarios del 
organismo de aplicación y hasta un 
un año después de dicha fecha pa- 
ra todos los demás comprendidos 
en la incompatibilidad". 

b) Artículo 73?. inciso d). — Se supri- 
mirá. 

c) Artículo 105?. — Se reemplazará el 
vocablo "similar" por "adecuado". 

a ) Articulo Jfl8? —Donde dice "linde- 
" ro, entre" deberá decir "lindero y 
entre". 

e) Artículo 109 9 —Deberá sustituirse la 
expresión "promulgada" por publi- 
cada". 

f) Articulo 117 c —Su texto deberá ser 
el siguiente: "Autorizada la coloni- 
nización por el Poder Ejecutixo, que- 
darán exentas del impuesto inmo- 
biliario —por el plazo de cince años- 
la fracción parcelada y una super- 
ficie de iguales dimensiones a laa de 
aquélla en el remanente. También 
quedará exenta del impuesto de se- 
llos la primera venta a colonos de 
cada una de las parcelas resultantes 
del fraccionarme ito. El Poder Eje- 
cutivo queda facultado para conve- 
nir con las respectiva? autoridades 
nacionales, la obtención de la eximi- 
ción del pago de impuestos a las 
ganancias eventuales, réditos y otros 
que pudieran beneficiar a los colo- 
nizadores con el fin de promover ¡a 
subdivisión racional de la tierra". 

g) Articulo 119"? — 3u redacción se re- 
emplazará por la siguiente: "Sin per- 
juicio c<e la enajenación gradual y 
orgánica de las tierras fiscales, y a 
los fines establecido.*- por los incisos 
e), ilyki del artículo 125? de la pre- 
sente ley, el Poder Ejecutivo podrá 
elaborai planes de colonización so- 
bre tierras de propiedad privada' . 

h) Artículo 120? — Deberá sustituirse m 
texto por el siguiente: "La adquisi- 
ción de las tierras necesarias para 
llevar a eabo esos planes de coloniza- 
ción podrá ser efectuada: a¡ Por li- 
citación pública en la forma que es- 
tablecerá e! decrete '■eglamentarlc de 
la presente ley: b) Por compra di- 
recta confoime lo dispuesto por el 
articulo 46? de la Constitución de Ja 
Provincia; c) Por expropiación con 
sujeción a la ley piovincial vigente 
en la materia". 
Art. 2" — Comuniqúese, publiquese, dése 
i la Dirección Naciona.' del Registro Ofi- 
cial y vuelva a la Dirección Nacional de 
Provincias del Ministerio del Interior a 
sus efectos. 

LANUSSE 

Arturo Mor Roi£. 



DECRETO 
N" 3.821 

Bs. As., 4 5 73 



DECRETO 
N? 3.823 

Bs. As., 4;5¡73 
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DECRETO 

Nv' 4.734 

Bs. As., 2215173. 
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ISTO el Expediente N? 300.491-197. 
por el cual el Gobernador de la Pro- 
vincia de Entre Ríos solicita autoriza- 
ción para dictar una ley por la que 
se modifica el articulo 4? de la nú- 
mero 4.244 —Régimen de subsidios 
a empleados para gastos funerarios— 
texto según Ley 4.905 y, 
CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa x encuentra encua- 
drada dentro de la Política Nacional 
número 45. aprobada por Decreto nú- 
mero 4611970 de la Junta de Coman- 
dantes en Jefe; 

Que, atento el dictamen producido, 
resulta razonable autorizar la sanción 
y promulgación del proyecto de ley 
elevado ; 
Por ello, 

Ei. Presidente 

de la Nación Akceniin... 

Decreta: 

Articulo 1? — Autorízase al Gobernador 
de la Provincia de Entre Ríos a sancio- 
nar y promulgar una ley cuyo texto, que 
ha sido rubricado por la Dirección Gene- 
ral de Provincias del "Ministerio del In- 
terior, obra a fojas 7 del expediente nú- 
mero 300.491-1973. 

Art 2* — Comuniqúese, publiquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial y TUelva a la D'rección Genera, de 
Provincias del Ministerio del Interior, a 
sus efecto». 

LANUSSE. 

- Arlar* Mw Roi«. 



ISTO el Expediente N? 723-MG-1970 
poi el cual el in«.-; vtniur fecierai en 
la Provincia de Mendoza solicita au- 
torización para dictar un decreto-ley 
reglamentando la aplicación de las 
sanciones previstas: en la Ley 2.873. 
Reglamento General de Ferrocarries 
y sus modificatorias, conforme la 
Ley 19.342 y. 
CONSIDERANDO 

Que la iniciativa se encuentra en- 
cuadrada dentro de la Política Nacio- 
nal número 79, apio'oada por Decreto 
número 46 1970 de la Junta de Co- 
mandantes en Jefe; 
Que, atento los dictámenes produci- 
dos, resulta razonable autorizar la 
sanción y promulgación del proyecto 
elevado; 
Por ello, 
El Presidente 

DE LA N ACIÓN ARCÉN Tí NA 

Decreta: 

Articulo 1* — Autorízase al Interventor 
Federal en la Provincia de Mendoza a 
sancionar y promulga: un decreto-ley cu- 
yo texto, que ha sido rubricado por la Di- 
rección General de Provincias del Mtnis 
terio del Interior, obra de fojas 27 a 30 
del Expediente número '.23-MG-1970, 
con las siguientes modificaciones: 

a) Su encabezam'ento tendrá la siguien- 
te redacción: 'Visto: La autoriza - 
ciónó del Gobierno Nacional conce- 
dida por Decreto número ... y la 
Política Nacional número 79, en ejer- 
cicio de las facultades legislativas 
que le confiere i artículo 9' del Es- 
tatuto de la Revolución Argentina 
y la Ley Naciona numere 20 233. 

El Interventoi Federal en la 

Provincia de Mendosa, Decreta 

con Fuerza de Ley: 

b) Artículo 1? — Su texto seiá el si- 
guiente: "Este Decreto- Ley se apli- 
cará a todos aq. '.ellos que cometan 
alguna de las infracciones previstas 
en la Ley Nacional N? 2.873 y en 
el Reglamento General de Ferroca- 
rriles, y sus respectivas modificacio- 
nes, producidas dentro de ¡os trenes 
y en el ámbito de la Provincia, o 
cuando ésta fuest la primera esta- 
ción que se tocare, después de co- 
metida la infracción Será también 
de aplicación, auando las infraccio- 
nes previstas en dichas disposiciones 
sean cometidas en las estaciones' 

c) Artículo 4? — Deberán sustituirse las 
expresiones "En case de negarse el 
infractor se dejará constancia de 'a 
misma" por "En caso de negarse el 
infractor a suscribir el acta, se de- 
jará constancia en la misma de esa 
circunstancia" 

d) Articulo 7? - Deoerá redactarse de 
la siguiente forma "En los casos de 
Infracción cuyas penas sean compu- 
tabas por arresto, el infractor re- 
cobrará de inmediato su libertad si 
abonare e 1 máxime de la multa que 
correspondiere por la infracción co- 
metida, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Lev Naciona' N? 2.873 v Regla- 
mento General de Ferrocarriles y sus 
modificaciones". 

e) Artículo 9? - Se f iistituirán las pa- 
labras "arrestos" por "arresto" y 
"esta ley" por 'este decreto-ley" 

f i Artículo 11? - Su primer párrafo ae 
reemplazará por el siguiente: "La 
autoridad policial resolverá conde- 
nando j absolviendo al procesado to- 
mando como bases las pruebas v de- 
más elementos 'k Inicio contenidas 
en el acta". 
g) Artículos 22? v 23? — Se sustituirán 
las palabras "esta ley" por "este de- 
creto-ley" y "Téngase por ley" por 
"Téngase por de^veto-ley", respecti- 
vamente. 
Art. 2 ? — Comuniqúese, publiquese, dése 
a la Dirección Nacionul del Registro Ofi- 
cial y vuelva a la Dirección General de 
Provincias del M'nisl^ric de! Interior, a 
sus efectos. 

LANDSSli 

Arturo Mor Roig. 

RENUNCIAS 

DECRETO 

N° 4.730 

Bs. As., 22 ! 5!73. 
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ISTO las renuncias presentadas por 
los señores Subsecretarios de' Minis 
terio de Bienestar Social, y 
CONSIDERANDO: 

Que el día 25 de mayo del corriente 
año las Fuerzas Armadas transferirán 
el gobierno a las autoridades electas, 
culminando el proceso de institucio- 
nalización, en un todo de acuerdo ai 
compromiso asumido ante la ciudada- 
nía; 

Que en consecuencia resulta conve- 
niente aceptar las mismas a los efec- 
tos de que las nuevas autoridades pue- 
dan disponer libremente de los car- 
gos respectivos; 

Por ello, 
Ei. Presidente 
de i.a Nación Argentina 
Decreta: 

Articulo 1° — Acéptanse, con fecha 25 
de mayo de 1973, las renuncias presenta- 
das por los señores Subsecretarios: Ge- 
neral, doctor D. Francisco Alberto De La 
Vega; de Vivienda, ingeniero D. Francis- 
c> Cobos; de Promoción ; Asistencia So- 
cial, arquitecto D. Roberto Benito Vás- 
quez Mansilla; de Salud Pública, doctor 
D. Antonio José González; de Deportes, 
D. Ernesto Cilley Hernández, y del Me- 
nor y la Familia, doctora Da. Nina Pon- 
ssa de la Vega de Miguens del Ministerio 
de Bienestar Social. 

Art. 2' — Comuniqúese, publiquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

LANUSSE. 
Osear R. Puiggró». 



DESIGNACIONES 

Dirección. Nacional del Servicio 
. Penitenciario Tedeid. 

Subadjutor. 



DECRETO 
N° 4.909 

Bs. As., 23|5173. 
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ISTO las renuncias que anteceden. 



Ei. Presidente 

de la Nación Argentina 

Di creta: 

Artículo 1' — Acéptanse, en el Banco 
Hipotecario Nacional, las renuncias for- 
muladas por los señores Contador D. Jor- 
ge Gómez Carrillo al cargo de Presiden- 
te; ingeniero D. Luis Perri al cargo de 
Vicepresidente e ingeniero D. Daniel L. 
Vicchi: D. Horacio C. Cuenca y arquitec- 
to D. Héctor de Ezcurra a los cargos de 
Vocales del H. Directorio. 

Art. 2' — Comuniqúese, publiquese. dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficia, y archívese. 
LANUSSE. 
Osear R. Puigsrós, 



DECRETO 

N° 3.752 

Bs. As., 2|5j73. 

V ISTO el expediente N? 6166J73, re- 
gistro del Ministerio de Justicia, en 
el cual la Dirección Nacional del Ser- 
vicio Penitenciario Federal solicita se 
designe en el grado de Suoadjutor 
(Personal Superior — Escalafón Pro- 
fesional, Subescalafón Criminología) 
a los Subayudantes, Doctores Daniel 
Ornar Menazzi (Mt. 4.400.251 - 
Cred. 11.193) y Raúl Barck (Mt. 
6.047.382 — Cred. 11.804) y, 
CONSIDERANDO: 

Que los mencionados profesionales 
además de reunir los requisitos in- 
dispensables para su designación, re- 
sultaron primero y segundo, respec- 
tivamente, en el llamado a concurso 
interno por títulos y antecedentes dis- 
puesto por la citada Dirección Nacio- 
nal, para cubrir dos (2) vacantes cíe 
médicos con versación criminológica; 
Que, al concretarse lo solicitado per- 
mitirá a esa Repartición contar con 
dos profesionales idóneos para nacer- 
se cargo de las Jefaturas de los Servi- 
cios Criminológicos de la Prisión Re- 
gional del Sur (U. 9), Neuquén. Pro- 
vincia de Neuquén e Instituto de 
Seguridad y Resocialimción (U. 6), 
Rawson, Provincia de Chubut, respec- 
tivamente; 

Que, por otra parte, se han reunido 
todas las exigencias previstas en el 
Articulo 62 — apartado III de la Ley 
Orgánica del Servicio Penitenciario 
Federal N» 17.236; 
Por ello. 

II i. Presidente 

de la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1? — Designar en el cargo de 
Subadjutor (Personal Superior — Escala- 
fón Profesional, Subescalafón Crimlno- 
logia) a los Subayudantes, doctores, Da- 
niel Ornar Menazzi (Mt. 4.400 251 — 
Credencial 11.193) y Raúl Barrk (Mt. 
6.047.382 — Cred. 11.804). 

Ar t. 2» — El gasto que demande lo dis- 
puesto en el artículo precedente, ser* 
atendido con cargo a: Sección - Fun- 
ción 3.30 — Jurisdicción 06 — Carácter 
— Unidad de Organización 362 — Servi- 
cio Administrativo 331 - Inciso 11 — 
Partida Principal 1110 del Ejercicio Fi- 
nanciero 1973. 

Art. 3? — Comuniqúese, puoliquese, dése 
a ¡a Dirección Nacional dei Registro Ofi- 
cial y archívese. 

LANUSSE. 
Gervasio R. Colombres. 
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ISTO la renuncia que antecede. 



Ei Presidente 

de ea Nación Argenten,. 

Decreta- 

Articulo 1' — Acéntase la renuncia for- 
mulada por el doctor D. Federico Díaz 
Saubidet al cargo de Vocal del Honora- 
ble Directorio del Banco Hipotecario Na- 
cional y déjase sin efecto su adscripción 
dispuesta por Decreto N? 6963¡72, reinte- 
grándoselo al cargo de que es titular en el 
Banco de la Nación Argentina. 

Art. 2* — Comuniqúese, publiquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 
LANUSSE. 
Osear K. Puímtvé». 



Subsecretaría de Comercio Interior e Interina de Comercio Exterior 
EXPORTACIONES 

Se modifican los precios índice para algunos cereales, subproductos 
oleaginosos, aceites y miel. 

RESOLUCIÓN 

N<? 5 
Bs. As., 2716,73 

V ISTO lo dispuesto por el Artículo 1? del Decreto N? 2.761 171, y 

CONSIDERANDO: J ^ . 

Que de lo tratado por la Comisión Asesora de Precios índice de Expolia- 
ción surge la conveniencia de modificar los precios índice de exportación 
para algunos cereales, subproductos oleaginosos, aceites y miel. 
Por ello y en uso de las facultades que le otorga el Artículo 2? del De- 
creto N? 245J73, 
El Subsecretario de Comercio Interior 
e Interino de Comercio Exterior 
Resuelve: 

1? — Modifícanse los precios índice de exportación establecidos por las Reso- 
luciones MCNrós 411172, 980)73, 1031|73, 3|73, 16|73 y 25 73 para los productos com- 
prendidos en los siguientes ítems de la Nomenclatura de Exportación: 



04 06 00 00 Miel natural . n^, 

— Otros de la misma posición i.wju.— 

10 01 00 01 Trigo, excluido para semilla 

II — Trigo Candeal y¡o Taganrock 

— A granel con hasta un 15 % embolsado m«i — 

— Más del 15 % embolsado iia.su 

10 02 00 01 Centeno, excluido para semilla 

— A granel con hasta un 15% embolsado ,»»• — 

— Más del 15 % embolsado 8¿ - , ° 

10 03 00 01 Cebada, excluida para semilla 

— A granel con hasta un 15% embolsado ■«« 

— Más del 15% embolsado 9S .« 8 

10 03 00 03 Cebada cervecera , 

— A granel con hasta un 15% embolsado 9S-— 

— Más del 15 % embolsado 95.&S 

10 04 00 01 Avena, exeluida para semilla 

— A granel con hasta un 15% embolsado 91— 

-Um dell5% emboltado ...¡...... 93,6S 



»vjiui/.iiiiNr«<.M'-iil , :MMi;r— ■ ViUrti-N. :j; rlf H»I1» <<t> Ti)v3" 
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10 06' 00' 0Ü 



10 0T> 00 011 
10 O'i. 00' 05> 



10 07" 00' 11 
10 01> 00' 11 



11 OE 03 03 

12 01 04 01 
12 01 05 01 

15 07 011 00' 

15 Oí 03 00 

16 07 05 UO 
15 07 07 00 



23 04 00 01 
23 04 OU 02 
23 04 UO Uj 

23 iw un Ui- 

23 114" UO'OI». 
23 !«• JIl'OV- 
23 OV 00' ü«. 
23 O* ÜO' 1'1< 

23 WU0I13' 



Mala., iixoluldo' pura sembla. 

— A' gramil eon. niiHU» mu K)'',;. embotando 

— Mtte del' lü'';«r cmbo'.stidt>> 

As pinte, excluido- pni'iv semillo- 

ttatli),. cxoiuldn- para, somllla,. 

— ib yvniwli con. liast-a mu 15-';.'. embolsado' 

— MÁu dól 15>% ombolsnoo' 

M5i)P/. oxeando piu-tk .smnlllu 

Sbugo> granitcio. excluido para semilla 

— A granel' con ha.sia un 15 vi cmijolsadb' 

— Miuhdel' 16'% embornado' 

Avena despuntada 

— A granel con nasta un 15 % embolsado . 

— Mus de. 15 "... cnilKiisado 

Oi'liiioi mi soya,, excluido pura semilla' 

— Ai gramil: coi» JIiihUu un. 15 '„. emouisadii- 

— MhB' dbi' 15 > embolsado 

Semilla ao lino, cxciuida pane semilla; 

— A granel non hasta un 15 ',; cinbolsndo- 

— Mas dei 15 ',,. cmbo,sado 

AVlCUtt ciiv soya 

— A (¡miK'i y ¡o envasado 

Ace:ie cu' cacahuete o mam 

— A> gimiuili y.¡ii>' eiivenmur 

Acc.lo de girasol ni nuil vil lili 

— A\ gruner y,o envasada 

Aceite de lino 

— A granel >|o enviusnd» 

'l'OIIIIH dll M'UllllllS Oleaginosa* 

IDo: algodón. • 

De- giimtioli 

De uno 



mu 



23 041 001 D4» 



23 041 00* IB' 



23 04 00 10 



23 04*00. 1H. 
{3 04* 00 21 
23 04 00 22 
23 04 00 23 



Kxpe.it-iTi 

Dlv algodón 

19(" girasol' 

Dfc lino' 

131' IIHIIll' 

l'olltits- 
D«' ingodóli' 

— lili!' Jim mu- de algodón illastii' el 3 
-- ID.v uituiK' di' - algodón 1 i'inus del 3"... de- mMiieuido grasar .. 

— lDli oxpi':K-rs de legodlm' hiiíim del :< '-,.- de uoiiUtu.dtK graso*.. 
1D« gtilitioi- 

— IDn- lliuiiim dli girasol 'liusla' di 3 

— IDt! IoiTuh- de g.niMill ciiuím- dl'l 3",- 



de contenido graso i 



'.;. de contenido graso i 
de contenido graso i . . 

— U/i¡ exptiiiii|i.'<-,><r guaso. Min'm del 3";.. de coiuvir.do graso i 
IDo Un» 

— IOIi Jiiwiiiui di! lino, ihu.stíi. al 3 ',;, de' contenido 'grano i 

— UnUoMiisde uno unas del 3 ',„ de contenido graso) 

— Un exponéis de lino «más del 3'",. de cimienullii graso) .. 
U.< ninin 

— I3e liarlnie de- maní i-Nnstfa el 3\.. de contenido' graso) .. 

— De Uomwcie maní vinas del 3 ',;, de'uonu'nulogriu¡oj 

•-- 15c expWU'is dli muñí' i-más- del 3:',,.- di- contenido- graso i 
llarum* y IminiH- 

HiuMna de innodón. 

Harina de girasol ] .' 

Harina de lino , 

Harina de miiiir 



u|*:U. 



-UU. - 

ri^.ócii 

24H; - 

!)B. - 

04.30. 

81'.- 

02: - 

95.- 
U7.05" 

410. 
4V¿,tit> 

29ll¡ - 
300,l>5. 

440:- 

r>oo. 

451'.- 
370. 

2oi¡: - 

231i - 
2301 - 
330 — 

20;:..- 

23L .- 

230¡ 

3.1«. 



1<J7 
201!. 
202. 

230. 
231. 
2331- 

227: 

230. 
23li; 

330: 

3:«i:- 

330. 

nio. 

22!i: - 
2241- - 
32n; 



2* — Clóveai! a eoiiouliuieiiUi de lo« OrgiiiiiKiuoM du anllcaeliin leei.slre.sc neuli- 
liiese; cuinpildli; arebivese: ' ' 

ÍMigiinll Hhvesdiloi 



.MMilKlerlb illi' riiiinielir y. ,|l< 
llUelt-nüii- y riiiaiiy.iiíe 

ÍHIMIl^llt vai'iiiim. 

l>V'i'lin'(rii)i|: de (IrreeliON- espt'eiale.s 
pnrje t¡ei'U)s ijihhI.k'IU.s. 

HE»i (K(0NJUN'1IA\ 

mi. ce: 

m-íjl-ll 
muiif: 

lis. AV„ 2¿'ÜÍ73I 
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Cinc utiii'Mii. pei'iuii'iiMliii iiiniiU'iiliiili'ii. 
Uo di- líii pollüea di: l.ivorucer ell ina- 
vorvnlbr agregado, se debe iiitnlniíiwr 
e.iililqulcr. all'ei'iieióu eir el equilibrio 
vinente nnüi.s |*- |¡i eilndli IUmoIiiuIóh. 
Cbnjunta' MHir .: MC: 4'. lia.st'a que .se 
coiicrcUiíi' los <)i'.(xs a^iiecluí qmv lia- 
een n- la -anunciada 1 política d*-*' carnes; 
Por ello, de acuerdo con lo- dispuefi- 
toii ein hw AlttlmiioK 1". 4(" y 5^*.de la 
lUimada Ley N '•' 10.503 y en ejercicio 
dli Hi« UuiulL'ades- ennferidlis pon el 
del IJecreto N" 1002Í72, 



oí: 



Articulo 1 

MlNIYi Kl> 

111a«_ii¿ni'a- 
r Inii niNii ni 
Uncu L i A: 
1»' 



ISTOS* Un lliiiiuidU U«v I'OISOS- y Vm* 
crcto N« 1002(12, y 

CONaMJEKANUO> 

Que el pi-opóslla do la Resolución 
Conjunta MHF N» 3 y MC N" 4 fue 
evllar que se- Wnn.sllel'u- iv l<m precios 
de venia al exterior ia- reducción' de 
los valores del gnnudc vacuno opor- 
tunamente dltspubstni siiv entrar en 
ell problema' dcll equilibrio' enlíi'r ion 
I.1|iiih de eamblb' reales vigentes pnriv 
hv- ('xporUiclúii' tío los- distintos pro- 
dlicUíR vauunos, ya 1 quü' esto rcqulbra 
um aiiiHiKlN nn'iB- puatundo; como uno 
de- lojrelPiiientos de lh' política dc'citt'-- 
mis dnl. Gobiiiruo. de lin UCcoiiKtruc- 
clón' NuoionnK; 

QUl' eui la pnúetleiu ail clcvalisc los 
dereplios psi«hiIuUv! móvllesi tatos lu~- 
cldierom du inimorn d^stlnliii sobre los 
clludiis- uilW)s do' cambio' rcalcsi piw- 
wicandbt en algunos ciwo», un dea- 
medi-mcm la- capncldluii de compra du 
IIim empiiesiiK, pi'lneli)iirnicnl'i' eii' los 
rrígoi'IÍJecs regionales; 

ANEXO í A' LA' RTS30EVJC10N COríJUNTAV i-MMíT Y 
02. 01. 01. 05 



|llN.V.\,-, AK 
t"l>Ml ncio 



Redúcese ¡;! catorce por ciento 
U4 o¡o) los' derechos especiales móviles 
para los productos coni prendidos en la 
lista 1 anexa, que lonna parte Integran- 
te de Ih- presenUí resolución-. 

2? — Redúcese al once por ciento 
1 11 % ) los dercclioii especiales, móviles 
paia los proiluel'o.s comprendidos en. la 
li.sta II anexa, que lornia palle Integran- 
te- de la prcsenle resolunion. 

3" — Lo dlspueslo en la presente reso- 
lución será aplicable a las exportaciones 
cuyo» p«!i'mtso.>. de enibaniue se oficialicen 
unte lan AdlianiiK desde He feeluv de en- 
trada 1 en v-íyui' de la. prcynnto' resolución. 

•V — Ene présenle resolución' entrará' 
iil vigor el. din siguiente de su. publlcv- 
clóui por Uoleliiii de lir Administración 
Nacinnali de Adiunias. 

5' — Comuniqúese, 
luí Dlrecoiom Naiiioiial 
e.tlll y arebivese. 

C^-IUnrl 



publiques!), dése a 
del Registro Ofl- 
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02'.01'.01'. 

02'. 01'. 01'. 
02.01.01 
02.01.01 

ANEXO 

02.01 .01.01 

a 
(Tí. 011. OH 041 
02'. 0T. 01.05' 
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31U exclusiones 'cuartos- enfriados ron hueso). 

Cínicamente las no comprendidos en los Decretos . r j;002: 71 
y 5.5b<l¡ -IV (cortes esrri'IndDK eoiv hul'soí no 'proinnclnp.\f|oRi. 

Sin exclusiones i cuartos, enfriados sin liurijo-ii.. 



0&: 01 '..01.17: 

02-.0V.01 '. 13 

a 
02'. 01. 01'. 1(1- 

02; 01.01. m- 

02.01.01.18' 

a- 
02'. 01". 01. 22' 

02.01.01.23 



02.01.01.24 
2V. 05.00. 00' 



UliioainonUr los no 1 oomnrendldos . en los Decretos ,5,062/H» 
y 5>5ünyiv 'Vones~ sin lUieso-iio. proiiiouioiiodosn 

Sin excluslone» i cuantos . uonwlndoE ooui luiosoiu 

Unlcaínonto lo». no> comiii'ein|idb!>. en los- Dfccrctos 3".00277T 
y 5i9CUi'74 < 'cortes, oongclndb»' coir hueso- no- proniocibnadOo)., 

'Sin cxcruslones 'cniu'los' coitgolado» aiu huosoíi. 

Uiiieamenlo. lo.i no>. comprendidos- eir los DScrctos - ff.0B2X71. 
y 5i5ñ0«71> niorte.i eonguiados sin hueso no pi'oiuooionadtKrt". 

3liv exclu.slonea- imnminictiurali. 

Clildos de oriUeír vncunoi úuicameiitc- el);. 



M ) 121 tributo sólo será aplicable si. el' conten,üb dh la. cacno v<iouna. o. dé. produotosi 
de origen vacuno oxeedh el' 50";;, medidb en peso noto dei. oontonido- totbl' da l« 
carne o de prodiiiitus did rolno. animal ilnaluido las carnes. y pi'üducitofr.voaunos>, 
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ISTO que la- observación do- Insí pini- 
ceso.s de comei'ii.allKiiclóil. do gnnailox 
y «mines revela. <|ilt> los. pieiiio» du 
orientación. suñaladoK. por. o.st<i M.nui- 
terlo son. l'j'iicuiintonHinUt- o.\codido»i 
por iiuitar.ires y ínuUalies- at)tuil<ie<t- 
dnres cine iili-elaau. sus compriiH pon ' 
enrula du- estublcclmioiilo.s líuitin.- 
dores, y 

CONtííULUANUOí 

Que los. precios aludidos, atliiiiden, a- 
lii ubu-nc.on de una. nulidad iuzmui- 
ble, lo. que supone I ai exlsleiuiltu du 
un mareo noinereliil, uxonto dé práo- 
tlcas .susceptible.-; di' prodlicl» dulor- 
iiiae.oni-s a un proceso, (leiiiiúinlcii. 

lUlllUill 1 ,. 

Que. en consecuencia., con el' objeto, 
de preservar el' desenvolvimiento iuir- 
eioniil' de esln proceso. «! conslUdim 
i-onvenlente Inipcdli-. en. forma, tum-- 
siturla, lii real' /.ación, de operaciones 
que involucran prácticas qim distor- 
sionan el' mercado; 
Por ello, atento a lo dispuesto en, ei: 
articulo •!", inel.so ai de lli lliuuada. 
Ley 19:5(1»: iiiodiflcada pou la iliumt- 
dít Ea'v. N'' 20.1"¿5, y Decreto- nume- 
ro ilini¡7:!: 

l'.l. ^'IIHIII-.III. IMIII»- lili (.lA'Mllui'll». |ts! I 1-HIOIU 
l'-l ■•l'l'I.VII;- 

I'." - l'l'ohibeiiM' triiiisilorlaiuenle las 
"oiiipuis de ••.muido vecino en las cuales 
los inal.il rile,-' o miiUii'ilr.v abiiKlvuedoros 
liClúmi. pon eiienla du- esUiblcnlmienUts 
laeinuUnes. 

2" — La presente resolución comen/.a- 
rai a- regir a- partir do la- cero- llora del' 
din 27. dé- junio» dl> l'J73'. 

3'" — Clmiunique.se; publíquese; deso a 
la IDirecelón. Niielniíiil' de|i Rl-gi.stlo' 011- 
ciali y aichivese. 

iMIciiot Kr.wslidu.. 

liicaouufiíoN. 

Ni" 8:2 
üs. As.. 2(¡.ii;7:i 



fr — Prohibensc en las lurüdlooibnos 
Miiilirendidius cm lhi Uuviiadlv. lUjv nijma- 
ro. 10.40!) las compr» dlrci.lns on catanclA 
0w Iiac'enda vacuna con destino, al omir- 
suino por parle de los mataiileB-nbasUj- 
c.'dores. 

3" — Comuniqúese, publfquose;. dBs«' (v 
•a U. lección Nao onal ile^ Registro OH»- 
dial y arnliivcsa.. 

.MSfeiKill lUmcsUdin. 

UICSOLUCION 

i*.' m, 

Rsi AVh. 20i0|7n v . 
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IHTO; la. Resnluuióui Mi. C. W 1B\- «le 
r<:cha> o: cía jünJ'u dé UJÍtl,. y, 
EONaHi)imiu*NlD©i;: 
Que la experiencia en la apllcaolttn 
du la» «iluda, refoiuc oni liiuja^ oconso> 
liiülo diui oí cn«'áct«u de 1 mádetman: a 
los; pniehí»- delí gonuao» vaamun nats> 
lilholtlus «mu niiu'iclor dtt orldutatlvas 
en, esa» dispoHibió'ni lugals, 
Bbr olio,. 

tu. Munsí nuin'A'iuiv nú t r .i»Mini<'io' H<rnawoK- 
l"i..sui.i.va: 

l"" — /í partir di- la- cero" (OV'hora', dtel 
ciin wiihtlsicte (27) de jlmlb> de» ÍOTOI. Iba 
pveo'bii estabH'cIdb."- en- Hv ROsoniolótl 
Mi. C; NJ" 1U| de- l'Ochir ü- do Jtmlb* db 1078 
tH'IXH'áni ser uonwldlunrib.i- ooinca nUmltnos, 
y cualquier inrrucción a iw mlbmos' dhrtk 
'.ligar a las sancione.» previstas cw la Hhfc 
muda lA'y 10.6011 y disposiciones oom- 
pliiiiiiinviivlaM. 

W — Comur.lquesc. puollqucsc,. dése- ai 
la Dirección Nacional' deí^Reglstiro Oil« 
elal- y- aroHiH'ese. " ' 

AUunel. ItuwiNliilth. 



^ItSOLUCION 
l*.ii As., 27,(>:73 
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IH'DOi que es lieuesanlu' impedir llis 
prácticas comerciales que .Hiielbie ri"- 
alizarse cm reluoión- oom lh' fucila 1 da- 
ganado' vacuno- y. quo' dbtJerminuii' un 1 
incremento, inijuntinitadu. dü li»s pre- 
cios Inienios y una' iillei-aelóir un- el' 
ritmo, normail de trabajó' do- los- es- 
t abll'.ciinieiitos UiRluidbi'ns; y 
CON8DlI)B!R.A*HEO: 

PJue. entie esim; práel.SciiN se wiiuiimii- 
tr;u til de algunos matai lies- y maiu>- 
rlles-iibiiKUteedoiivi. quo slm ell lundut 
mentó de íintv razóui atendlbie dbol- 
deui tniRladaiv su. laiuiin dlv unai mii'- 
taderiv n- otroi. piovjir.andii: uniu tliN- 
tursióni en. el. íuieionidl funolonaiiiieiitn. 
de un cst'ablcci'.mienla enm su: com- 
secuenciiv n egutlv« eiv Un estabilidad' 
de los ln:;ilmi.liidiii:cs nfeuliadox. ali inls- 
iiioi asi, uonio en el ciicaiieciniii'ntuv 
de los costos de elalioraclún-. 
Que para un ailecundo eouli:,ilm: de 
las operaciones de compra, de Ha- 
cienda resulta iiee".sailo proliibli- 
traiislloriameule la. compra, directa 
ell estancia por parte de les malarl- 
fc.s-abastecedorc.; de- hacienda vacuna 
destinada al consumo.. 
Por ello: atento ai ln> dispuesto cm el 
articulo 41. inciro a) de la llamada. 
Ley 1!);508 ; modificada por la- llama- 
da- í.ev N° 20.1'25< y Decreto núme- 
ro. lo¿i¡72'. 

lí.ll Sl'llsll H|. I Alllll III, (.l'MIKI'll)- |l.\ I IIKICII 
I'. IISUI'I VI!: 

1^ - Queduii. piMililbi.'Ios ..los tra.sla<lo> ¡ 
lio tacna. <ie uu. matiulero a. olio, salvo 
que- medien. ra/,om\! dcb'damcutc Ju.-tl-i 
r.cadas, en cuyo caso, n' traslade será | 
autorizado por esle Ministerio pevio use- 
snmmlenlo de.» la Junio Nacioiml dr ! 
("arnés. 



latTOi lo, dispuesto por: la llamada, 
L«y Ni' UH50H. j oi Deereto. uúine- 
rii. lTJl,|73i. v 
CONSIDERANDO: 

Qun so liaoe ueoosiutio. adoptai' mc- 
díriiiH. quu- pniimll.un. ni públloo. con- 
sumidor consUil ai" lo? pasos- dO' lw>- 
inurcadcriaN- que adquieiuuii. 
Quo- on. ooiisocuenuia, debe obligaos* 
a los comercianles mayorlsbamy mU 
uorlstas, tener a disposición do los. 
comunadoi«cs' balhii7!an- que permitan' 
elVíctuati las- comprobaciones- del 1 oiwo. 
ffbr ollb, 

|-:i. SlUIM.I IU lAHK) III- (dmiiu.io lN'iiaium 
,< rsuiii'.vn:: 

1'' — Los comerciante.- mayoristas y 
iiimorl.slas que uxpiiiidliiii ail público con» 
"iiinldor mercaderias al peso, deberán 
teneír lluliiiiKa ai dlspoB(aami db> lbu» eom- 
pradores. en lugar vis'ble y accesible a 
los. m'smos. 

2'" — La pr-Rsnittkr Riiaolunlón. entrará 
civ vigor a partir do lh tero- (0)' flora del 
dim iv de julio de 1973. 

31" — Las infracciones a la presente 
IKesoluclón, serán sancionadas conítorme 
. las disposiciones, d e ¡a, llamada^ Ley 
N" 19.508 modiüíbadn. pnr lfcu Km 20112S. 

4P- — Comuniqunsir.. publiques»,, dése a 
■ v. IDirecelón Nacional d"I Registro "*■ 
• : 1 1 11 y arcliive.se. 



Miguel' Ki-veslido. 



HESOLUCIORj 

N" 1 2 S 

H* As., 27 G¡7;: 



Vis 



ISTO,. que es' ni'cw.tni'1'] uomuldtneatar 
Ibs' medidas- qiw* s<r huía arlbptadtr en 
materia de precios- riiímlmcur y ron- 
geibcibiv de- precio!», v 

COHaiDlíRAJiI.DO<, 
Que a ta? II». i e.-eiliai. neoe.ia'iiia mía 
el pú'blJoii- cnn.-.<:iiv:d«.'r" sr' eucu«atr« 
d.'b d mnin te nrornioi.o de los prc- 1 
e'n: de los arl'eii'os -que se exhiben 
ii o!V>r'."ii q -(le. los >erv.c¡os que -se 
'iv.-ten. 
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Por ello, 
El Subsecretario de Comercio Interior 
p. lsuelve: 

l* — Los oferentes de bienes compren- 
didos en el régimen de la llamada ley 
N' 19.508 deberán exhibir sobre caaa gru- 
po de artículos que expongan a ía vista 
del consumidor, el precio de venta por 
unidad, en caracteres bien visibies. Si- 
milar obligación deberán cumplir cuando 
realicen publicidad de sus productos. 

2? — Los prestadores ae serv.cic com- 
prendidos deberán exhibir lista de pre- 
cios en lugar bien visible y con caracte- 
res notables. 

3» — • Las infracciones a la presente 
Resolución y cualquier "recho u omisión, 
que concurra a desvirtuar sus propósitos 
serán sancionadas conforme a las pres- 
cripciones de la llamada Ley N? 19.508. 

4» La presente Resolución regirá a 

partir del día de la fecha. 

5« — Comuniqúese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional dei Registro Ofi- 
cial y archívese. 

Miguel Itevestido. 

RESOLUCIÓN 

N° 129 

Bs. As., 27¡6|73 



V 



ISTO la presentación efectuada por 
la Confederación General Económica 
de la República Argentina, de fecha 
22 de junio de 1973, y 
CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha presentación, di- 
cha entidad empresaria hace suyas 
las solicitudes de la CGE de la Ca- 
pital Federal y del Centro de In- 
dustriales Panaderos de Buenos Ai- 
res, referentes a diversos aspectos de 
la producción y comercialización del 
pan. 

Que analizados los costas por esta 
Subsecretaría, se ha entendido ra- 
zonable la fijación de precios máxi- 
mos, en la forma propuesta por las 
entidades empresarias mencionadas. 
Que otras medidas complementarias 
solicitadas, resultan ajustadas a nor- 
mas jurídicas vigentes, por lo que es 
necesario prever su vigencia dentro 
de los regímenes especiales a que se 
refiere el Decreto N? 194173 y como 
normas de comercialización derivadas 
del régimen jurídico de la comer- 
cialización impuesto por la llamada 
Ley N? 19.508. 

Por ello, 
j. Subsecretario de Comercio Interior 

■' t SUELVE: 

1? _ Fíjanse los siguientes precios má- 
ximos para el pan francés, elaborado con 
harina "000" expendido en el mostrador 
ai contado, excluido envase o envoltorio, 
en la Capital Federal: 

ai Hasta 4 piezas por kilogramo: pe- 
sos 1,80 el kg. 

o) Otros tipos: $ 2,80 el kg. 

■& — Prohíbese la venta al público de 
pan francés suelto o envasado en la Ca- 
pital Federal, fuera de las panaderías o 
despachos habilitados al efecto y ferias 
municipales. 

3? — Las panaderías y despachos de 
pan a que se refiere el artículo anterior 
deberán suspender el expendio durante 
un día por cada semana, conforme a lo 
dispuesto por el convenio colectivo N 5 76 
del año 1973. 

49 — Las infracciones a la presente 
resolución serán sancionadas conforme 
a lo dispuesto por la llamada Ley nú- 
mero 19.508. 

5» — Comuniqúese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Ofi- 
cial y archívese. 

Miguel Revestido. 



de esta publicación, en un escrito ori- 
nal, con tres copias dei mismo, las ob- 
servaciones que estimen pertinentes con 
respecto a la siguiente solicitud, de per- 
miso hecha de conformidad con las pres- 
cripciones de los artículos N? 2 de la Ley 
leferida y N c 17 de su reglamento. 

Empresa: Nuestra Señora de la Asun. 
ción S R. L. 

Domicilio: Mariscal Estigarribia y An. 
cequera, Asunción de) Paraguay. 

Clase de servicio: Pasajeros. 

Itinerario: Limite internacional Ciu- 
dad de Posadas! con servicios provenien- 
tes de la ciudad de Asunción (República 
del Paraguay), utilizando servicio de bal 
sa entre Puerto Pacú Cuá (República dei 
Paraguay) y el de Posadas. 

Servicios en funcionamiento con ca- 
rácter provisional. 

Ignacio Vélez Funes. Director Nacional 
de Transportes Terrestres. 

$ 102,00 e. 317 N? 12.435 v. 317173 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE TRANSPORTES TERRESTRES 

Expediente N* 7547173 T. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 19 del Reglamento General de la Ley 
N» 12.346, se hace saber a los interesados 
que pueden presentar a esta Dirección 
Nacional hasta quince (15) días después 
de esta publicación, en un escrito origi- 
nal, con tres copias del mismo, las ob- 
servaciones que estimen pertinentes con 
respecto a la siguiente solicitud de per- 
miso hecha de conformidad con las pres- 
cripciones de los artículos N? 2 de la Ley 
referida y N" 17 de su reglamento. 

Empresa "Transportes Interprovincia'es 
Correntinos" S. A. (T.I.C.S.A.). 

Domicilio: Avenida España 1562, ciudad 
de Corrientes. 

Clase de servicio: Pasajeros. 

Itinerario: Resistencia-Corrientes, con. 
forme a las siguientes condiciones: 

a) Recorrido: De Plaza 25 de Mayo 
(Resistencia) por Mitre, Santa María de 
Oro, Julio A. Roca, Juan B. Justo, Avcla. 
9 de Julio, Avda. de los Constituyentes 
Avda. Don Orione, Rotonda Ruta Na- 
cional ff> 16, Acceso al Puente Genera 
Manuel Belgrano (lado prov. del ChaC'-) 
íin Acceso al Puente (lado de Corrien- 
tes), Avda. 3 de Abril, Avda. Costanera 
hasta Puerto Corrientes. 

b) Cantidad de servicios diarios de ida 
> vuelta: Ochenta y nueve (89). 

c) Modalidad de tráfico: de carácter 
interjurisdiccional exclusivamente. 

Servicios declarados de pública nece. 
sidad por Resolución S. S. T. N' 55¡73 
(Expte.: N» 9879172 T. ). 

Luis J. Fernández Alonso, Subdirector 
Nacional de Transportes Terrestres. 

$ 142,80 e. 3|7 N? 12.672 v. 3|7¡73 



con la» prescripciones de los artículos _N« , ce (15) diw fot^le^po* escrito s^de* 



2 de la Ley referida y N« 17 de su re 
lamento. 

Expediente N? 14.624170 T. Empresa: 
"Coorerati va Obrera del Transporte Au- 
tomotor de Pasajeros Resistencia Limi- 
tada" (C.O.T.A.P.). Domicilio: Avenida 
25 di Mayo 1035. Resistencia (Prov. del 
Chaco). Clase de Servicio: Pasajeros. 
Itinerario- Resistencia-Corrientes, con- 
firme a las slguifntes condiciones: 

a) Recorrido: Dé Plaza 25 de Mayo 
(Resistencia) por Mitre, Santa María de 
Oro, Julio A. Roca, Juan B. Justo, Raw- 
son, Avda. 9 dé Julio, Avda. de lo Cons- 
tituyentes. Avda; Don Orione, Rotonda 
Ruta Nacional N? 16, Acceso al Puente 
General Manuel Belgrano (lade Prov. del 
Chaco), fin Acceso al Puente (lado de 
Corrientes), Avda. 3 de Abril, Avda. Cos- 
tanera hasta Puerto Corrientes; 

d) Cantidad de servicios diari. de ida 
y vuelta: Ochenta y nueve (89); 

c) Modalidad de tráfico: de carácter 
interjurisdiccional exclusivamente. 

Servicios declarados de pública nece- 
sidad por Resolución S. S. T. N» 55|73, 
(Expte. N<? 9.879|'. ■ T.). — Luis J. Fer- 
nández Alonso, Subdirector Nacional de 
Transportes Terrestres. 

$ 133,60 e.3|7 N? 12.783 v.3i7|73 



cargos y ofrezca o presente las prueba» 
que hagan a su derecho. Asimismo, de 
conformidad con lo que disponen los ar- 
tículos ee y 67 de la ley 11.683 (t. o. en 
1968 y sus modificaciones), se resuelve 
Instruir sumario por las infracciones que 
surgen de la "vista", a cuyo efecto se 
procede a notificarle la iniciación del 
mismo, acordándole un plazo de quince 
(15) días para que alegue su defensa por 
escritc o proponga o entregue las prue- 
b„ ,«e hasan » «J^¡: m ,.„„„,, 
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vLLMSTERJO DE HACIENDA 
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¡MINISTERIO DE OBRAS 
¡Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Subsecretaría de Transporte 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE TRANSPORTES TERRESTRES 

Expediente N* 2702171 T. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 19 del Reglamento Genera! de la Lev 
N» 12.346, se hace saber a los interesados 



DIRECCIÓN NACIONAL 

I>E TRANSPORTES TERRESTRES 

Expediente N* 7.074|71 T. 

En cumplimiento ae lo dispuesto en el 
Art. 19 del Reglamento General de la Ley 
N 1 ? 12.346, se hace saber a los interesados 
que pueden presentar a esta Dirección 
Nacional hasta quince (15) dias después 
de esta publicación, un un escrito origi- 
nal, con tres copias dei mismo, las ob- 
servaciones que estimen pertinentes con 
respecto a la siguiente solicitud de per- 
miso hecha de conformidad con las pres- 
cripciones de los artículos N 9 2 de la Ley 
referida y N<? 17 de su reglamento. 

Empresa: "A.T.A.C.O. Norte" S. A 

Domicilio: Avda. Avalos 66, Resistencia 
(provincia del Chaco). 

Clase de servicio: Pasajeros. 

Itinerario: Resistencia-Corrientes, con. 
forme a las siguientes condiciones: 

a) Recorrido: De Plaza 25 de Mayo 
(Resistencia) por Mitre, Santa María de 
Oro, Julio A. Roca, Juan B. Justo, Raw. 
son, Avda. 9 de Julio, Avda. de los Cons- 
tituyentes, Avda. Don Orione, Rotonda 
Ruta Nacional N<? 16, Acceso al Puente 
General Manuel Belgrano (lado provin- 
cia del Chaco), fin Acceso al Puente 
(lado de Corrientes), Avda. 3 de Abril, 
Avda. Costanera hasta Puerto Corrientes. 

b) Cantidad de servicios diarios de ida 
y vuelta: Ochenta y nueve (89) . 

c) Modalidad de tráfico: de carácter 
Interjurlsdlcclonal exclusivamente. 

Servicios declarados de pública necesl. 
dad por Resolución S. S. T. N« 55173 
(Expediente: N<? 9879J72 T.). 

Luis J. Fernández Alonso, Subdirector 
Nacional de Transportes Terrestres. 

$ 152,40 e. 3[7 N 1 ? 12.800 v. 3¡7|73 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE TRANSPORTES TERRESTRES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art 19 del Reglamento General de la 
Ley N? 12.346, se hace saber a lot inte- 
resados que pueden presentar a esta Di- 
rección Nacional hasta quince (15) días 
después de esta publicación, en un es- 
crito original, con tres coplas del mis- 
mo, las observación r-s que estimen pertt 



OFICINA NACIONAL 

DE METROLOGÍA LEGAL 

DISPOSICIÓN N? 7|73 ONML 

Buenos Aires, 19 de junio de 1973. 

Visto la presentación en este expedien 
te N? 193.537|73 MC producida por la 
firma Industrias San Pedio S. A., ins- 
cripta bajo el número 3.159 y atento a 
lo aconsejado por el personal técnico. 

El Supervisor de la Oficina Nacional 

de Metrología Legal 

Dispone : 

1? — Autorizar a la firma recurrente 
la presentación a la verificación primi- 
tiva, como similares al tipo aprobado PR 
1001, de las balanzas automáticas a re- 
sorte de uso familiar para pesar perso- 
nas con carta circular giratoria gradua- 
da hasta ciento veinticinco kilogramos 
(125 kg.) con división mínima de qui- 
nientos gramos (500 g.) y zona neutra 
entre cero (0) y diez kilogramos (10 
kg.), tal como se documenta en el expe- 
diente número 193.537|73 MC fojas 3 a 15. 

2? — Aprobar el aparato de prueba pa- 
ra ensayo y contraste del instrumento, 
tal como se documenta a fojas 16 a 29 
del mismo expediente. 

3? — El sellado de verificación primi- 
tiva se aplicará en la base de la balan- 
za sobre un remache de plomo o alumi- 
nio ubicado en la proximidad de la es- 
tampa de Identificación del instrumento. 

49 Expedir copias de esta disposición 
para las publicaciones establecidas por 
el artículo 6? de la resolución ministe- 
rial del 9 de setiembre de 1926. 

59 — Comuniqúese, regístrese, notlfí- 
quese a la firma interesada y resérvese 
el expediente N? 193.537|73 MC como an- 
tecedente técnico. 

$ 315.— e.3[7 N° 12.836 T.5¡7|73 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

El Banco Central de la República Ar- 
gentina cita y emplaza por 5 (cinco) días 
hábiles bancarios a partir de la ultima 
publicación a la señora PERLA ROSEN- 
THAL de LIPONETZKY — Sumarlo N» 
91, Expediente N<> 102.229|72 — para que 
comparezca a tomar vista de las respec- 
tivas actuaciones sumariales, que se le 
sustancian de acuerdo con el artículo 8» 
de la Ley N' 19359 y con sujeción a lo 
dispuesto por el articulo 20 de la mis- 
ma disposición legal, y conteste traslado, 
ofreciendo defensas y pruebas en los tér- 
minos de la ley citada, bajo apercibi- 
miento de proseguir el sumario hasta el 
dictado de la resolución final que corres- 
ponda. — Publíquese por cinco días. 

e.2!7 N» 4.436 v.6¡7173 



BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Paralízanse los cupones 8 de Obras Pu- 
ollcas 3a. Nros. 21116011622. 

$ 71,25 e.1816 N» 10.829 T.W7IV 



AVISOS OFICIALES 




NUEVOS 



BANCO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

El Banco Central de la República Ar- 
gentina, cita y emplaza por 5 (cinco) 
días hábiles bancarios a partir de la pri- 
mera publicación di ^eñor DAVID FISCH, 
-Sumario Número 140, Expediente nu- 
mero 100.453173— para que compa- 
rezca a tomar vista de las actuaciones 
sumariales que se le sustancian de acuer- 
do con ei artículo 8? de la Ley N? 19.358 
y con sujeción a lo dispuesto por el 
artículo 20 de la misma disposición legal 
y conteste traslado, ofreciendo defensas 
y pruebas en los términos de la ley ci- 
tada, bajo apercibimiento de proseguir 
e. sumario hasta el dictado de la reso- 
lución final que corresponda. — Publí- 
quese por cinco días. 

e.28|6 N» 4.356 v.4|7|73 



J 



iue pueden presentar a esta Dirección nente con respecto a la siguiente soli- 
Wadonal hasta quince (15) dias despuí-s I auv* a* nprmiso hecha de conformidad 



MINISTERIO DE HACIENDA 
V FINANZAS 



DIRECCIÓN GENERAL 
IMPOSITIVA 

La Dirección General Impositiva noti- 
fica al Sr. MARIO BELLUMAT, cuyos 
últimos domicilios denunciados están si- 
tuados en las calles Tambo Nuevo 1461, 
Hurlingham, Pela, de Bs. As. y Pedro de 
Mendoza N? 1095. Hurlingham, Pela, de 
Bs. As., que en este acto se le hace sa- 
ber que se encuentra en trámite el pro- 
cedimiento de la determinación de oficio 
previsto en el Art. 23 de la ley 11.683 
(t. o. en 1968 v sus modificaciones) por 
lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 24 de la misma ley se le corre 
vista de las liquidaciones del impuesto a 
los réditos años 1967, 1968, 19^9 y 1970. 
del impuesto de emergencia años 1967 y 
1968 y del Impuesto a las ventas año 
1967 resoectivamente (1 Form. 120'A: 1 
Form. 2520ID, i planilla anexa; 1 Form. 
264, 1 Form. 264)1, 1 Form. 2S20|D) los 
cuales se encuentran a su disrjosiclóii en 
esta Dirección General, Ntra. Sra. del 
B'en Víale 751, Morón, Pela, de Bs. As- 
Sección Fiscalización Interna N» 14. 4to. 
triso, a fin de aue en el término de quin- 



MINISTERIO DE DEFENSA 



Comando en Jefe de la Armada 



PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 
Dirección de Policía 
de Seguridad y Judicial 

La Prefectura Naval Argentina, Direc- 
ción de Policía de Seguridad y Judicial, 
cita y emplaza por un plazo de sesenta 
(60) días a la COMPAÑÍA DE TRANS- 
PORTES FLUVIALES, COMPAÑÍA 
TRANSLITORAL S.R.L. y a toda per- 
sona con interés legítimo sobre el B|M 
"Aya va" (3471), para la Iniciación y fi- 
nalización de la extracción del citado 
B|M, hundido en el Riachuelo sobre la 
ribera Capital a la de las calles Pedro 
de Mendoza y Rocha, en los términos del 
Artículo 17», Inc. a), de la ley de Nave- 
gación 20094, bajo apercibimiento de pro- 
ceder en orden de lo preceptuado por el 
Artículo 17?, me. b), de la norma legal 
referida. — Publíquese por cinco (5) días. 
— Buenos Aires, mayo de 1973. — Ar- 
mando Raúl Barrero, Prefecto General, 
Presidente Comisión Extracción Cascos 
Hundidos. _._,__ 

e.2|7 N<? 4.484 V.6|7¡73 



PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Dirección de Policia 
de Seguridad y Judicial 

La Prefectura Naval Argentina, Direc- 
ción de Policía de Seguridad y Judicial, 
cita y emplaza por un plazo de sesenta 
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P Agina 29. 



(60Ü días a VDÁ. <íe SAímAGO 'FE- 
RRANDO É HIJOS. S.R.L., propietarios 
tíe la chata "Favorito Santo* Cosmes, y 
Damián" (318), para la' Iniciación y fina- 
lización de la extracción de la citada cha- 
ta, hundida en aguas jurisdiccionales fie 
la Prefectura de Zona del Bajo Paraná, 
en loa términos del Articulo 17», Inc. a> 
de la Ley 20.094, bajo apercibimiento de 
proceder en orden a !o preceptuado por 
el Artículo T>, Inc. b)„ de la norma lega- 
referida. — Publíquese por cinco (5) días. 
— Buenos Aires, mayo de 1973. —Arman- 
do Raúl Barrero, Prefecto General, Pre- 
sidente Comisión Extracción Cascos Hun- 
didos. 

2|7 Nf 4.435 V.617|73 



MINISTERIO DE. 
BIENESTAR SOCIAL 

Subsecretaría de Seguridad Social' 



: CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN 
■' Archivo de Actuaciones Judiciales 
y Notariales de la Capital Federal 
Cde. Exp. N« 4.881| 73 
En ' cumplimiento a- lo dispuesto por e! 
articulo 23» del Decreto- be y N* 0.848163, 
ratificado por la Ley N« 16.478, se hace 
saber a los interesados que ^erán des- 
truidos expedientes judiciales pertenecien- 
tes al. Juzgado Nacional- Especial en lo 
Clvtl y Comercial N? 31, -del Dr. Julio 
César Crien, iniciados .entre los años 
1950 a 1962. 

Las partes Interesadas en- la conserva- 
cíón de alguno de ellos, podráis requerir- 
lo en forma escrita ante la Secretaría 
de Superinteneta. de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.- antes del venci- 
miento de los. treinta día? de esta publi- 
cación, debiéndose justificar en dicho ac- 
to el interés legitimo- que les asista. 

■ ■■ e.217 W -4.400 v.4|7|73 



CAJA NACIONAL 

DE AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N? 53 ¡973 

Apertura: 12 de julio de 1973, a' las 
16,15, Adquisición de 300' resmas de pa- 
pel comercial, verde, de 70 gramos. 

Pliego de condiciones y presentación 
de las ofertas: División Compras, Hipó- 
lito Yrigoyen 1770. 1er. piso, Capital Fe- 
deral, de 12 a 17,30. 

e.3|7 N» 4.441 v.4¡7|73 



DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 

Citar por el término de diez G01 días a 
Sos herederos que tengan derecho a pem. 
blr !as indemnizaciones de la Ley 9.68? 
lita en Hipólito Yrigoyen. 1447, Buenos 

Aires. -. ■ ' . 

ALBAjtJiNfcíÜE.. Ramón Antómg. 

ARMESTÜ, José.. - 

AVENÜASO Pedro José. . 

BALBUENA. Eduardo. 

BARRÍA, Cárdenas Manuel. 

BATTAN. Lino Rene. ■ 

BEN1TEZ. Héctor Carlos. 

BIRCH. Juan isaoeliíio.. 

BRAVO Luis. 

CAMARATA. Salvador. , 

CANCINOS Angelo Rosas! 

CARRANZA. Ramón' Francisco. 

CONTINO Vicente Juan Carlos. 

CORTEZ. Roberto. 

DÍAZ. Eulogio. 

DI MATTIA. Antonio Valentín. 

PARIAS, Agustín. 

FERNANDEZ, José. 

FRÍAS, Raiaei Antonio. 

FRODÉLLA Miguel. 

FUNES de CAHQNIERO Ernesta Gre- 

gona. 
GIMÉNEZ, JOSÉ VICENTE. 

GÓMEZ Alejandro Rogelio. 
GÓMEZ. Mario Ornar 

GORGSO. Ramón Fernando. 

HERNÁNDEZ. Alejandro Silvestre 

IEZZ1 L*oneio. 

JALIL Aldf. R. 

LIOTC Antonic Manuei. 

LÓPEZ. Albertc Osear. 

LÓPEZ. Eusebic Valentín. 

MALDONADO. Olegario. 

MANG1ATERRA Albano Emlllu. 

MARTIN Antonio Dardo; 

MINCR, Roberto. 

MOLFESE Máximo. 

MOLINA Joaquín. 

MQNJO, Ralaei. 

MUÑOZ. José Alíredo. 

NAVARRO. Raúl, 

ORMACHEA. José Manuel. 

ORTIZ. Marco. 

PACHECO. Pable Vicente. 

PARED. Aquileo. 

PELAZZOLO Guillermo Ramón 

PÉREZ Emilio 

PÉREZ Jorge Roberto. 

QUINTANA Catalino Diogenes. 

QUÍNTAN3. José Mana. 

RÍOS. Francisco. 

RIQUELME. Adán Slgtlberto. 

ROMERO Mario Gabriel. 

RO=COE WaJterio Mauricio. 

RUSSO, Pascuaj, 
" SILVEYRA. Orlando. 

SOTO, Rufino. 

TABOaDA Manuel. 

TAGLIAVINl Migue) Ángel, 
VÁRELA. José. 
VARGAS. Juan Eplfanlo., 
VINl. Navor Nicolás. 

Buenos Aires. 13 ae junio de 1973. - 
María Ssther Fernández, ate área ad- 
ministrativa. 

e.1816 N« 4.194 V.4I717E. 

PODER IUDICIAL 



CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Archiva de Actuaciones Judiciales 
y Notariales de la Capital Federal 
Cde. Exp. N? 1.880173 

En cumplimiento a lo dispuesto por e, 
nrtculo 23* de! Decreto-Ley N<> 6.848 63, 
ratificado por la Ley Nv.16-.478, se nace 
saber a los Interesados que serán des- 
truidos expedientes Judiciales correspon- 
dientes al Juzgado Nacional Especia) er. 
lo Civil y Comercial N* 28. del Dr. Cé- 
sar García Belsunce. iniciados entre los 
anos 3346 a 1962. 

Las partes interesadas en la conserva- 
ción de alguno de ellos, podrán reque- 
rirlo en forma escrita, ante la Secretarla 
de Superintendencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, antes del ven- 
.lím'ento de los treinta días de esta pu- 
blicación, debiéndose Justificar en dlch.f 
i»cto, el Interés legitimo que les asista. 
e,2|7 N» 4.399 t. 4,7 173 



FRUBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACIÓN 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
i GANADERÍA 



MINISTERIO DE OBRAS 
V, SERVICIOS PV BUCOS 



viirw'ecretaria de Energía, 



.-El Triounal dé Cuentas de la Né>ciúr. 
cita y emplaza por treinta '30) días ai 
señor ALFREDO LU-IS ROMERO para 
que presente descargos, ofrezca pruebas y 
constituya domicilió en ei. juicio de respon- 
'sabilidud N* 450'73; bajo apercibimiento, 
legal, — Publiqüesc por -tres- <3> días. . 
e.2916 .N°- 4.370 v.3|7|73 



LICITACIONES 



NUEVAf 



<fe= 



"NiMERIO DEL INTERIOR 

POLICÍA FEDERAL 
Licitación Pública N 1 -' 116|73 
Fijase- el dia 20 de julio de 1973, a las 
10,30 horas, para que tenga lugar en in 
División- Licitaciones, calle Moreno- nú- 
mero 1550, piso 4*. Capital, donde po- 
drán: solicitarse informes y pliegos dt 
bases y condiciones, en presencia de io¿- 
interesados que concurran, la apertura 
de . las propuestas presentadas para ta 
Licitación Pública N» 116173, para la ins ■ 
tai ación y puesta en funcionamiento so- 
bre tres (3) chasis, de tres (3) equipos 
de radiogoniometría, para servicio mó- 
vil, con destino a la Superintendencia de 
Comunicaciones de e¡> u a Póücia Federal, 
e.3|7- N? 4.437 v.13|7|73 

iiiMilERK) DI HACIENDA 
FINANZAS 



INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

INTA 

DIRECCIÓN . GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N' 843 
Expediente N" llü.975|73 
: Postérgase para, el dia 31 de Julio de 
3973. a las 15 horas, la apertura de la 
licitación para, la ejecución de la obra 
"Infraestructura y Edificios de Labora- 
torios y Servicios del Centro de Inves- 
tigaciones Básicas y Aplicadas" CEDIBA ■ 
¿r. Castelar, Pciá. de Buenos Aires, com- 
prendiendo ios edificios para los siguien- 
tes, Institutos: 
Instituto de Investig-aclones Biofísicas. 
Instituto de Ecofisioiogla Vegetal. 
Instituto de Productos Naturales. 
Instituto de Néuroblología. 
Presupuesto Oficial: _S 22.001-818,37. 
Los pliegos de condiciones se. encuen- 
tran a disposición de los interesados en 
la D* lección General de Administración 
del INTA, Rivadavia 1439, Buenos Aires, 
donde tendrá lugar el acto de apertura, 
al precio de un mil pesos (S 1.000, — >, 
siendo la garantía que deberá constituir- 
se de doscientos veinte mil dieciocho 
pesos con dieciocho centavos <$ 220.018.18) 
e.3|7 No 4.442 v.6(7¡73 

MINISTERIO DE COMERCIO 



AGUA Y ENERGÍA, 
ELÉCTRICA 

EMPRESA. DEL ESTADO 
Postergación Licitación. Pública lúnie- 
ro 195! 72: Prov. de Cables de Alu.nimo-, 
Acero. 

■ Se lleva a conocimiento de : os ntere- 
sados que esta Empresa, ha dispuesto 
postergar !a apertura dé la Licitación 
Pública NV 195¡72, para el dia ¿ de. agos- 
to de 1973, a las U horas. 

e.3|7 W 4.450- v. 1,017173. 



Subsecretaría de Comunicaciones 

EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Licitación Pública N? 171-P|73 

■. Vto.. 23 de julio 1973 a las 11.30 ñoras. 

■ Por i a adquisición de cordones y ca- 
bles. 

:. Valor del pliego: 300. 

; Pago, retiro de la documentación e In- 
formes. En Avda. La Piata N? 154C piso 
3° Capital Federai. dentro de! .lorario 
de 8.30 a 15.30 horas. 

; : Se agradecerá que este trámite se re- 
alice con una anticipación mínima de 
24 horas, respecto d la fecha fijada de 
apertura. 

' e.317- N? 4.447 v.l7|7|73 



BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a licitación pública para la 
- realización de trabajos de Instalaciones 
Fijas, en la sucursal Monte Cario (Mi- 
siones). — La apertura de las propuestas 
se realizará en la Gerencia Departamen- 
tal de Administración, el dia 18 de ju. 
lie de 1973. a las 15 horas. 

Retirar la documentación en la sucur- 
sal Eldorado (Misiones!, y en ia Sub- 
gereneia de Inmuebles y Construcciones 
Bartolomé Mitre 326, 4"> ptso, local 429. 

Llámase a licitación pública para ia 
Capital Federal. 

Valor de! pliego: S 60,—. 

e.3|7 N9 4.438 v.!0|7|73 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

La Dirección General de Administra- 
ción del Ministerio de Comercio llama a 
Licitación Pública N? 7 para el día 12 de 
julio de 1973 a las 15 horas, para ¡a. ad- 
quisición de Dos C2> máquinas- copiado- 
ras electrostáticas de mesa, que trabaje 
por nv.dio de pape¿ en rollo. El pliego 
de ba^s y condiciones se ' eneuectr-a a 
disposición de los nteresados en ia. Di- 
visión Compras' y Suministros. Avda Ju- 
lio A. Koca 651, 5^ piso. Sector. 32. Ca- 
pital Federal, dentro de! horario, de 12.30 
a 18.30 horas. 

e.3J7 Nv 4.453 » 417173 

UINISTERIU Dfc CULTURA 
RDUCACION 



BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a licitación pública para la 
adquisición de Nuevo Edificio, para la 
Oficina Avenida Vé'.ez Sársfield (Cór- 
doba). 

La apertura de las propuestas se reali- 
zorá en la Gerencia Departamental de 
Administración, el día 27 de agosto de 
1973. a las 15 horas. 

Retirar !a documentación, en ¡a sucur- 
sal Córdoba y en la Subgerenc'a de In- 
muebles y Construcciones, Bartolomé 
Mitre 326, 4" piso, local 429,- Capital Fe- 
deral. — Valor del pliego: $ 200,— 

e.3|7 N« 4.439 v.24|7|73 



BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a' . licitación pública para la 
Construcción Stand, én la Oficina Sa- 
ciedad' Rural de Córdoba. 

La apertura de las' propuestas se rea- 
Üzará en la Gerencia Departamental de 
Administración, el día 10 de julio de 
1973, a las 15 horas. 

Retirar la d-icumentación en la sucur- 
sa, Córdoba y en la Subgerencia de In- 
muebles y Construcciones, Bartolomé 
Mitre 326, 4<? piso, local 429, Capital Fe- 
deral. 

Valor del pliego:. $ 80,—. 

e.3|7 N? 4.440 V.6773 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RIO CUARTO 

Expediente N? «056173 
Llámase a Licitación Pública N° 34'73. 
con apertura para el día 13 de julfo de 
1973 a ¡as 16 horas, para contratar la 
provisión de materia) de vidrio {balones, 
embudus, erlenmeyers. frascos, tubos, 
probetas, pipetas, vasos de precipitación, 
matraces, ampol'as de decantación, bu- 
retas, ootellas, etc ) con destine ¡vi De- 
partamento de Ciencias Biológicas de es- 
ta Universidad. 

Los pliegos de condiciones con :as es- 
pecificaciones técnicas se encuentran a 
disposición de los interesados en: Depar- 
tamento contrataciones, Enlace rutas 8 
y 3í>, Km. 603. Río Cuarto. Pcia. de Cor-. 
doba. tn el horario de 9 a 16 horas, y 
en De. elación de ia Universidad nacio- 
nal de Río Cuarto, en Buenos Aires, ca- 
lle Ca'lao N» 332, lér. piso. Buenos Ai- 
res, en e 1 horario- de 16 a 19 horas. 
V-alor de los pliegos: S 80. 

e.317 N» 4 443 T 417)73 



EMl'RESA 
NACIONAL DE 
TELECOMUNIC ACIONES 
Licitación Pública N» 165-1*173 

Vto: 24 de julio 1973 a !as 9.30 horas. 

Por ei arrendamiento de un edifeio ti- 
po industrial en la Ciudad de La Placa, 
para destinarlo a Depósito de Postes, 
Bobinas y Subalmacén Ahastecinventos. 

Radio de ubicación: Dentro de, ejido 
de la Ciudad de La Plata, Drefpfente- 
mente sebre calle de fácil -acceso y sin 
limitaciones de- estacionamiento. 
Comodidades mínimas: 

Superficie necesaria: 350 mí. de su- 
perficie -ubierta .mínima sobre una su- 
perficie total de ' 1.000 m2, mínimo 
. Sanitarios masculinos:. Unidad mínima 
con posibilidades de ampliación. 

Sanitarios femeninos: Unidad mínima. 

Dependencia para refrigerio- Servicio 
de ref'jgerio. 

Características: Construcción tipc in- 
dustrial nueva o serni nueva en muy 
buen ¡.-titado de conservación, pr^-ieren- 
temente sin subdivisiones internas, bue- 
na iluminación, y ventilación; amp ia en- 
trada de vehículos. 

Condiciones: Contrato de locación por 
tres años con opción a dos niás. Derecho 
de rescisión de contrato a favor de la 
Empresa, sin indemnización, en ca.=os de- 
bidamente fundamentados por ruzooee 
económicas yio técnicas, 

Retiri de la documentación sin cargo 
e üifoiinés: En Avda La Plata 1540: pi- 
so 3?. Capital, dentro de' horario de 8.30 
a 15.30 horas. Asimismo dicha documen- 
tación podrá retirarse también de nues- 
tra Oficina Comercial, de la Ciuo^d de 
La Plaía, sita en la calle 51 N? 493 Pcia. 
de Bs. As. Se agradecerá que este trámi- 
te se realice con una anticipación mí- 
nima ie 24 horas, respecto a la fecha fi- 
jada de apertura, 

e.317 N? 4.448 V.17¡7¡73 



iii^ecrotaría de Kecursos Hidricos 



MINISTERIO DE DEFENSA 



DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 
-RlC TERCERO" 
Licitación Pública 

(Ventas) N» 1009 Í73 

Dieciséis julio 73. a las 12 norat. por 
venta de: Bronce er, viruta y rezare, Co- 
bre et) viruta y rezagos y Aluminio en 
rezagos. . . 

Por Pi'cro. de Condiciones dirigirse a la 
Fábrica Militar Rio Tercero. Río Tercero 
(Pcia. de Córdóbaí, » la Dirección General 
de Fabricaciones Militares. Av Cab-!do65. 
Buenos Aires, o a .a Agencia de Ventas 
Rosario, Córdoba 1365, 2? piso Of 202. 
Rosario. 

Luga-: de Apertura: Fábr»ca Militar Rio 
Tercero. Río Tercen (Pcia de Córdoba). 
Sección Ventas, Te.. 21136; 21237 v 23338 
Interno 230. 

e.317 N' 4.44P s 4J7I73 



SERVICIO NACIONAL 

DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO RURAL 

Licitación pública N*- 1|7S 

Objeto: Locación de un inmueble con 
destino a oficinas del SNAP y SR. entre 
1000 y 1300 m2. dentro del radtL com- 
prendido por las calles Av. Belgratso, En- 
tre Ríos, Callao, Libertador Gral. San 
Martin. L. N. Alcm, Paseo Colón. 

Retiro y consulta de pliegos: SNAF y 
SR., 25 de Mayo 459; 1er, piso, Sección 
Compras, de 13 a 19 horas. 

Presentación de ofertas. 25 de Mayo 
459. 1er. piso. Sección Compras, nasta el. 
día' le de agosto de 1973, a las 15 horas. 

e.3|7 NO 4,445 *. 13]7|73' 



mitseoreraria de Marina Mercante 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA. 
Llámase a Licitación Pública N 1 - 5047 
nasta el dia 12 de julio de 1973. a las 15 
lloras, para la adquisición de Cable .da 
Alambre Galvanizado, según normas 
TRAM íkgs. 9.373), 

Consultas y propuestas: Dirección Na- 
cional de Construcciones Portuarias y 
Vías Naveaabies, Equipo de Abasteci- 
miento. Avda. Pte. Julio A, Roca 73« pl- 
-c- 5<>. Buenos Aires. 

P'iego: S 1.2.00. Pago del mismo, en el 
3er. piso (habilitación) de d!chc edifi- 
cio, de 13 a 19 horas. 

e.317: S? 4.444 v.4[7¡7» 



: Fagina 30 



BOLETÍN OFICIAL — Martes 3 de Tulio de 1973 



j FLOTA FLUVIAL 

-.■DEL ESTADO ARGENTINO 

■ Licitación Pública N» 37J73: Adqufci- 
cien Cabe de Po iproplleno. 
" Fecha de apertura : El día 26 de Julio 
de 1973, a Jas 10 horas. 

Retiro "de pliegos y Jugar de apertura; 
Sección Compras. Avda. Comentes 389. 
piso 1", Capital Federal. Horario de re- 
tiro de pliegos días hábiles de 11 a 16 
horas. 
' Valor del pliego: $ 100. 

e.3¡7 N« 4.446 V.1717|73 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

" Llámase a Licitación Pública N? 21 pa- 
ra el dia 10 de julio de 1973, a las 13 
horas, por la prestación del servicie de 
yMlanela para diversas dependencias de 
este' Ministerio. 

Apertura, iniormes y pliegos: Dirección 
General de Administración. Sai) Martín 
665. 5' piro, División Compras y Sumi- 
nistros, de 12 a 14 y de 15.30 a 18.30 hO- 
j'aS. 

' Valor de! pliego: $ 200. 

e.3|T N« 4.451 v.4|7¡73 



LICITACIONES 



ANTERIORES 



J 



PRESIDENCIA de la nación 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
Expediente N' 30.301 
■ Llamase a Licitación Pública N« 16. 
¿ara ¡a ejecución de ta obra 37 MP 
'Perforaciones de exploración Geológica 
r Minera en ei Distrito Uranífero "Sie- 
rra Pintada" Dpto. San Rafael, Pela. 
le Mendoza. 

Apertura: Julio 27 de 1973. — Hora: 
¿> (diez;. 

presupuesto Oficial: Tres millones 
dentó cuarenta mil pesos. 
Valor de! pliego: Cincuenta pesos. 
Retiro de pliegos: En ia División Lici- 
¡aciones. Avda del Libertador 8250 3er 
¡liso, Capilai. y en la División Cuyo Azo- 
pardo 313 Godoy Cruz. Mendoza, de lu- 
nes a viernes hábiles en el norarlo de 
t,30 a 12 horas. 

La Gerencia de Economía. 
e.13 6 N^ 4.035 v. 517173' 

MliNlí. 1 KKJU Dfc HACIENDA 

V FINANZAS 



en la Zona Céntrica y Comercial deJu- 
nin (Buenos Airee), que se hallen en con- 
diciones legales que .permitan su ocupa- 
ción inmed ata". 

Condiciones de pago: Al contado. 

Pliego de condiciones División >Jsm- 
pras, Hipólito Yrigoyen 1770,' 1er. piso, 
Capital Federal e interior del país. 

Presentación de las ofertas: División 
Compras de esta Administración Central. 

Licitación Pública N» 49)973. Apertura 
l'-agosto 973. a las 16. 

"Adquistción. c alquiler por el término 
no menor de 5 años, de un edificio o lo- 
cal en Propiedad Horizontal (Ley 13 512), 
en la Zona Céntrica y Comercia! de la 
Ciudad de Tandil (Buenos Aires) ,ue 
se hallen en condiciones legales que per- 
mitan su ocupación inmediata".' 

Condiciones de pago: Al contado. 

Pliego de condiciones- División Com- 
pras, Hipólito Yrigoyen 1770. 1er. piso, 
Capital Federal, de 12 a 17,30. o en fi- 
liales de la Caja en Capital Federal e 
interior del país. 

Presentación de las ofertas: División 
Compras, y en la sucursal Mar del Pla- 
ta, Rlvadavia 2S41. de esa ciudad. 

e. 29 6 N? 4.358 v. 11(7)73 



CAJA NACIONAL DE 
AHORRO * SEGURO 

Licitación Pübl:ea N* 471973 
Apertura: 24 juno 973 a las 16. Adquisi- 
ción de un edificio o local en propiedao 
larlzontai (Ley N 1 . 13.512) en la zona 
Morón'- <Sud) Provincia de Buenos Ai- 
,es. dentro del -adic comprendido por las 
'¡alies Rlvaaavla y Almirante Brown. des- 
de San Martin hasta República Oriental 
Jet Uruguay, y .af calles 25 de Mayo, Bei- 
gmno, 9 de Julio y San Martin, desde Rl- 
vndavla hasta Nuestra Señora del Buen 
V.aje, que se hallen en condiciones lega- 
les que permitan su ocupación inmedia 
ta" 

Condiciones üe paso: ai contado. pile- 
SOü de condiciones: División Comoras. Hi- 
pólito Yrigoyen 1770 1er. piso, Buenos 
Aires, o en las filiales de la Caja en Ca. 
pita' Federal e interior de! país. 

Presentación de las ofertas: División 
Compras de esta Administración Central 
áe 12 a 17,30 he. 

e.25¡6-N* 4. 244-v. 417)73 



BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública para la 
xJcjiíisxion de café y té. 

La apertura de las propuestas se reaii. 
zara el dia 11 de julio de 1973. a las 15 
horas, on la Herencia Departamental de 
Administración. División Compras, Bal 
tolotné Mitre 32íi. 3er. piso, local 310, Ca- 
pital Federal. 

Retiro de pliegos, consultas y entrega de 
las propuestas en la misma. 

Valor del pliego: S 10.—. 

e. 217 N? 4.373 v. Z\VT¿ 



MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 



GANADERL» 



MERCADO CONSIGNATARIO 
DE YERBA MATE 
NACIONAL CANCHADA 

LICITACIÓN PUBLICA N9 34!73 
Expediente N? 34(73 

Llámase a Licitación Pública para al 
día 16 de julio dr 1973. a las 10 horas, 
para la contratación de: T £.nsporte de 
2.500 toneladas de yerba mate canchada 
desde Santa Ana 'Misiones) a la Ciu- 
dad de Buenos Aires, 

Los pliegos de .'ondiciones pueden ser 
retirados sin sargo, en Posadas calle Co- 
lón 149. En la Ciudad de Buenos Aires, 
en Avda. Paseo lolón .. piso 3* ofici- 
cina 340 y en Rosario (Pvcia. de Santa 
Fe) calle Mendoza 1085 4? piso. 

e. 2516 N« 4.271 v 4!7I7: : 



BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a licitación pública para -a 
joustrueción nuevo edificio de ta sucursal 
Comodoro Rivadavh (Chubut). La aper- 
tura de las propuestas se realizara <m la 
Gerencia Departamental de Administra. 
clon, el dia 14 de agosto de 1973, a las 15 
horas. 

Retirar ja documentación en la filial tl- 
¡ular y en la Subgerencla de Inmuebles 
y Construcciones, Bartolomé Mitre 326, 4» 
piso, locaí 429, Capital Federal. Valor del 
pliego: 5 200. 

e.25|6-Ní 4.243-v.l6|7|73 

CAJA NACIONAL 

DE ARORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N» 5Í|973 

Apertura I2|jul.|l973, a las 16.30. 

Impresión y provisión de formularlos en 
sistema continuado. 

Pliegos de condiciones y presentado!; 
■de las ofertas: División Compras Hipó- 
lito Yrigoyen 1770. 1er. piso, Capital Fe 
idwal. de 12 * 17.30. 
1 *. 2(7 N» 4.374 t. 3|7|7i 

CAJA NACIONAL 

DE AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública N* 48)973. Apertura - 
31-jttll©!973, a las 16. 

•'Adquisición, o alquiler por él término 
no menor de 5 años, de un edificio o lo- 
»l ea Propiedad Horizontal (Ley 11.512), 



MINISTERIO DE TRABAJO 



DELEGACIÓN REGIONAL 

EN LA CIUDAD DE SANTA FE 

Llama a Licitación Pública N? 1|73, pu- 
ra la locación de un inmueble de siete 
17) ambientes, dos baños y cocina con 
aproximadamente -240 m2 de superficie 
cubierta, ubicado en el radio comorencl 
do entre las calle: Norte: Rloja: Sur- Ge 
«eral López; Este: Avda. Rivad'avia : 
Oeste: Avda. Uroulza. 

Retiro de Pliegos y presentación de 
ofertas: Calle San -Martin 2370. Santa 
Fe, en el horario de 8.00 a 12.00 horas. 

Apertura de propuestas el dia 6 de ju- 
lio de 1973, « las 10.30 horas. 

e. 217 N* 4.375 V. 3|7|73 

MINISTERIO Di CULTURA 
EDl'f ArjON 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

La Dirección de la Escuela Naelona. 
de Comercio de Resistencia, Provincia 
del Chaco, llama a licitación pública 
por el término de diez días a partir del 
1* de julio del corriente año, para ei 
arrendam:ento de un Inmueble, destina- 
do para el funcionamiento de un esta- 
blecimiento educacional, cuya ubi -ación 
deberá estar comprendida dentro de! 
ejido municipal de la Ciudad e Resis- 
tencia, Provincia del Chaco. 

Pliego de condiciones, comoddades y 
demás características deberán ser retira. 
das de la Delegación Administrativa dei 
estab!ec : m'.ento, Avenida 9 de Julio 321' 
—Resistencia— Chaco, en días hábiles de 
14 a 21 horas. Pliego de- condiciones: pe- 
sos 50.-^. 

$ 121, «0 e. 3¡7 N» 10,160 Y. 6|7|7S 



CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO CC*ITA1KCIDAD 
DIVISIÓN SUMINISTROS 

SECCIÓN COMPRAS 
Licitación Pública N* 1173 
Expediente N* 5265:73 

Llámase a licitación pública por ei tér- 
mino de ocho días hábiles a partir ael 
23j6|73 para resolver la adquisición de: 
Textos de lectura con destino a: Escue- 
las oe Provincias Zona I a y Zona 2». 

Las propuestas deberán presentarse bu- 
jo sobrí cerrado, en ias planillas que se 
expedirán a tal efecto v de acuerdo con 
el pliego de condiciones, todo lo cuai se 
pi:ede retirar desde la fecha, en la Sec- 
ción Compras (Licitaciones), calle Plz- 
zurno 9S5. planta baja. Capital, todos los 
días hábiles de 13.30 a 18.30. 

El acte de apertura de las propuestas 
so llevará a cabo en la Sala de Licita- 
ciones, el dia 17 de julio de 1973. a tas 
15. en Sección Compras del Consejo Na- 
cional de Educación, en presencia de los 
interesados que deseen concurrir. — Bue- 
nos Aires, 22 de junio de 1973. 

e.28i6 N' 4.340 T.10|7)73 



iozídas; (uantes de amianto, etc.j con 
destino al Departamento de Ciencias Bio. 
lógicas. Orientación Microbiologlca, áe 
esta Universidad. 

Los pliefros de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados en: 
Departamento Contrataciones: — Caín- 
pus 'Universitario— Enlace Rutas 8 y 
í6. «ni. 603. Rio Cuarto, provincia de 
Córdoba, en e; horario de 9.00 a 16.00 no- 
ras y Delegación de la Universidad Na- 
cional de Río Cuarto en Buenos Aires, ra- 
lle Callao 332. 1C piso. Buenos Aires, en 
el horario de 16.00 a 19.00 horas. 
Precio de los pliegos: $ 100.00 

e. 2i7 N? 4.379 v, 3)7|7:' 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRE5> 

Expediente N» 27.296:72 

Llámase a Licitación Pública para ¡a 
provisión de gabinetes, mesas, fichas ti. 
po Kardex. para la Dirección de la Obra 
Social de la Universidad de Buenos A!. 
res. 

La apertura tendrá lugar en la Direc- 
ción de Compras v Licitaciones el d*a 
617)73, a las 17 horas, Córdoba 2122, 2 l 
piso, Capital. — El retiro de pliegos se 
realiza de 10 a 20 horas en la mencionad» 
dependencia. — El Director. 

e. 217 N» 4.376 v. 3|7|73 

UNÍ VERSID A O NACIONAL 
DE RIO CUARTO 
Expediente N ? 2530 

Llámase a Licitación Pública numere 
032|73, con apertura para el dia 11 de 
julio de 1973, a las 16.00 horas para con. 
tratar la provisión de maquinarlas pav:i 
imprenta, con destino al equipamiento de 
la Imprenta de esta Universidad. 

Los pliegos de condiciones con las es 
pecificaciones técnicas se encuentran a 
disposición de los interesados en Depar- 
tamento Contrataciones. Enlace Rutas 8 y 
36, Km. 603. Río Cuarto, provincia de 
Córdoba, en el horario de 9,00 a 16,00 ho. 
ras y Delegación de la Universidad Na. 
clonal de Rio Cuarto en Buenos Aires, 
calle Callao 332, 1er. piso. Buenos Aiies 
en el horario de 10.00 a 19,00 horas. 

Precio de los pliegos; Sin cargo. 

e. 2Í7 m 4.377 V. 3|7I7S 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RIO CUARTO 
Expediente Ni 2398|1 

Llámase a Licitación Pública número 
3l|73, con apertura el día 13 de Julio de 
1973. a las 11 00 horas, para ia provisión 
de Drogas, con destino al Departamento 
de Ciencias Biológicas de esta Univer- 
sidad. 

Los pliegos de condiciones con Jas es- 
pecificaciones técnicas se encuentran a 
disposición de los Interesados, en el De- 
partamento de Contrataciones, sito en: 
Cammis Universitario, enlace rutas 8 y 
36. Km. 603, departamento de Rio Cuar- 
to, provincia de Córdoba, en el horario 
de: 9.00 a 16.00 horas; y en la Delegación 
Oficial de ia Universidad Nacional de 
Río Cuarto, en Buenos Aires. Callao 332. 
ler. oiso, Capital Federa!, de 1G.00 a 19,00 
¡loras . 

Presupuesto Oficial: $ 141.529,40. 

Valor del pliego: S 50.— . 

e, 2¡7 N* 4.378 v. 3|7¡73 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RIO CUARTO 

Expediente N* 22Ü7¡2 

Llámase a Licitación Pública núnierr 
024173, con apertura el día dieciséis (I61 
de julio de 1973, a las 15,00 horas, para In 
adquisición de drogas y productos quími- 
cos varios, con destino al Laboratorio do 
cente de! Departamento de Química v 
Física . 

Los pliegos de condiciones con las c-i- 
peciíicaciones técnicas se encuentran a 
disposición de los Interesados en: De- 
partamento Contrataciones; Campus Uni- 
versitario, Enlace rutas 8 y 36.' Km. 603. 
Río Cuarto, provincia de Córdoba, en el 
horario de 9,00 a 16,00 horas, y en De 
legación de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto en Buenos Aires: calle Ca- 
llao 332. ler. piso, Buenos Aires, en e) 
horario de 16.10 a 19,00 horas. 

Valor del pliego: $ 50.00. 

e. 217 N? 4.380 v. 3(7173 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

Dli RIO CUARTO 

Expedente N? 3S98!a 
Mámase a Licitación- Pública númer> 
&S;if73, con apertura para el dia 11 de ju- 
lio de 1973. a las 11.00' horas, para Ja pro. 
visión de elementos, wunos (agitadores 
magnéticos con o sin calefacción; Cft)a> 
para instrumental, metálicas;, esteriliza 
dores eléctrtco» de aluminio; bandejas mi- 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE RIO CUARTO 

Expediente N? 2473|5 
Llamee a Licitación Pública número 
833|73, con apertura el dia dieciséis de 
julio de 1973. a las 16 00 hora? oar.i a 
adquisición de papel (blanco y de color), 
resmas de cartulina y hojas de cartón, 
con destino al Departamento de Servi- 
cios Generales, Área Imprenta. 

Los pliegos de condiciones con las es- 
pecificaciones técnicas se encuentran a 
disposición de los Interesados en: De- 
partamento Contrataciones: Campus- Un», 
versitario, Enlace rutas 8 y 36, Km. 6u3. 
Rio Cuarto, provincia de Córdoba en el 
horario de 9.00 a 16.00 horas, y er. De- 
legación de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto en Buenos Aires: calle Ca- 
llao 332, ler. piso. Buenos Aires, en el 
horario de 16.00 a 19.00 horas, 
e. 217 N° 4.381 



3i7¡73 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TUCUMAN 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N? 12 73 
para el día 12 de julio de 1973, a ho- 
ras 10, para la adquisición de cuarenta 
(40) máquinas de escribir y una fl> de 
calcular para la Administración Central 
de la Universidad Nacional de Tucumán 
Por pliegos de condiciones recurrir al 
Departamento de Compras. Ayacueho 
N« 491 —29 piso—, donde tendrá lugar 
el acto de apertura de las propuestas 
el día 12 de julio de 1973. — El Director 
General de Administración. 

e. 217 N» 4.382 v. 3I7|73 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TUCUMAN 

DIRECCIÓN S^R^ICIO 
DE RESID. * J COMEDORES 
Licitación Pública N' 15)73 
Llámase a Licitación ¿Pública N? 15(73 
para ia adquisición de pan trences v pan 
rallado fino con destina a los Comedo- 
res Estudiantiles de la Universidad Na- 
:íonal de Tucumán. 

Por Pliego de Condiciones recurrir a la 
Dirección d e Residencias y Comedores 
calle Ayacucho 491. ler. piso. San Mi- 
guel de Tucumán. donde tendrá lugar el 
acto de apertura el día 5 de julio de 1973, 
a las 30 horas. 

e. 2516 N? 4.273 v. 417.73 



MINISTERIO DE DEFENSA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 

RIO TERCERO 

Río Tercero (Peía, de Córdoba) 

Llámase a Licitación Pública núme- 
ro^ 1.505:73, para el día 20 de julio de 
1973, a las 11,30 horas, por la provlsl- 
si'ón de: Aceros especiales para trabajos 
en caliente. 

Por pliego de condiciones, dirigirse a 
esta Fábrica Militar o a la Dirección Ge. 
ñera] de Fabricaciones Militares —Ca- 
bildo 65— Buenos Aires. 

Lugar de la apertura: Fábrica Militar 
Río Tercero. 

e. 2:7 N° 4.384 v. 12¡7|73 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS DE LAS FUEHZAS 
ARMADAS 

DPTO. SUMINISTROS 
Dív. Contrataciones 
Zufriatefui y Várela, .er. piso. 
Villa Martelli, Pela. Bnenos Airea 
T. E. 761-0031 0131. Int. 161 
Licitación Pública N? 3003 
Por la construcción oe ios edificios des- 
tinados a ia Planta Plio'o de Explosivo», 
con la presentación de dos sobres, uno de 
antecedentes y otro con ¿a oferta. 
Presupuesto oficial $ 6.000.000. 
Vaior del pliego: % 1.300. 
Fecha de apertura: Sobre N* 1 de An- 
tecedentes- Día 18 de julio de 1973. a las 
II horas 

Sobre N* 2 con las ofertas de los Em- 
presas Seleccionadas Dia 25 de julio de 
1973, a las 11 horas. 

. Retiro de invitaciones <■ pago del plie- 
go en -efectivo, deberán efectuarse en ai 
Departamento Suministros. División Con- 
trataciones,- 1e 8 a la.-.ioras. — SI Jele 
del' Departamento Suministros. 

• 14¡6 — N? 4.0O2 - t, 6I7-7B 
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Canwntfo ert Jefe def Efércíto •■■•-■-* 

INSTITUTO ÍSe<ffi-BÁVTfí& 
M1LIT.&K 

{.«citación rubiica,-N*.l¡73; 

Llamase a iieitaeíórí pütiti'ea- para " loa 
üL- oajes oe pcotisíor y étnocaeíoir ae ¡jisd- 
(sira. saia se con-fputainon'. para .a obra-. 1 
Ini-EituTO! Geográfica sííütar 

"Apertura 1 3' agoew 1933 : a.., as 9" horas 

rugar' de aperiur» Caniftie 381. 

Pliego: Base; y CbnchcTones Solicitar- 
w en 1 ei : ' ligar de apertura dé í a: 13- tis 

Vainí de la aociiiítentacrore" í-100: 

e,2ifl r Ní 4--223' v.l3t'UV. 



Comuiutn en Jete de¡ la Armada 1 

PR IjFECTURA NAVAli 

AIS G ENTINA 

Expediente N» S-flófl* e . v!73- 
Llámase » Licitación Publica, W« l¿6 73, 
suya, fecha y lugar: de aipertura'- se lijan 
e£ tlia Iff d* julio- de 1973"^. a fas-- 10 boi- 
raes, en la- División Contrataciones; Pasee- 
Colón 533 -9* pisee— Capilar- Federal' 
para ¡a adquisición dé cuero/ media-Si 
alástteos de invierno-verano; overoles;- 
pantalones d¿ brin. borceguíes. crcmissff 
iff poplírí. gabanes, ímpermeabies, etc.. 
Lugar de retiro de ■ los' pliegos': Departa- 
mento Abastecimientos' — División' Con- 
trataciones, de ff,30 a 13.30- horas, 
e. 2ÍT N? 4. 386 .v 



5 Fecha: y horavcle^apertiira.:. 3& de julio 
;ie 1973; a:, .as 16 ; horas: j. ■ 

Lugarrde- apertura!' e, informes: y plíe- 
' jos: Defensa '192,-. 2»- piso, locaJ N* 2676; 
.VapiDalL Federal. ' 

■ e.28.ft'-Ní 4..346v.l^|7:'í;' 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Expediente Ni- I4.í?2í73-Cde:. 13: 

Llamase 1 a. licitación* pública:' Nt ¿2;7¿ 
¡)ara er día: 13 üe¡ mes. de júita de 1913 
a i as 14 iioras, para: sutaérmv las. necesi- 
dades que se detallan- en este aviso, cor. 
;.éstino' a; Centre Cntco: de Prócesamiente 
■ittteetróiüco: de Datos, y dura* te" ' e; : 
,Áñc 1973.. 

: La- apertura de las. propuestos Cendra 
-ugai en ia División 1 Compras y Suminls- 
■tras, Delensa. 120: r?'- piso,, oficina; I02u - 
i.etra "¡Si"' Capital Federal, déoienac di- 
rigirse para, pliegos' e- informes a- ía' ci- 
•*áa. Dimgióiz 

, Las necesidades se refieren ar adquirir 
i : .nmílarioí continuos y papei Obra, pri- 
mera. . . 
: El Director General, ás Administración. 
e.26¡6 Nfl- í.279 v.5l7|73 



3.7J7Ó- 



PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA 

Ejcpwdíente D-t.779 e.viTí 
Llámase a Licitación* Pública N» 143J73, 
cuya lecha; y lugar de apertura se fijan 
el día 10 de julio de 1973*. a las: 9 horas, 
en la. División; Contratacioncsy Paseo Co- 
lón S33; — W piso-— Capital Federal, para- 
ta. adqirJslcfón: de 155.' cuhiett&s de 670: 
iwr- IS. Lugax do refctro ás los- pliegos:" 
Departamento' Abastecimientos' —División: 
Contral;acloiies,. de- 8 a 13j30 hora*,.. 

c. 2|T Nc Í-.336 v: 3¡7173 



DIRECefeOft- GEfíEEAt. 
mmtL *t;»TERlAL NAVAL 

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES 
PIJAS NAVALES- 
Llámase a licitación pública dia¿- 17 
d« tollo d e 19í3^ a- l'O- nocas,, ejecución 
obra "Fundación v montaje de la; Gsíra,. 
Cliíde de; 35. toneladas.". Base Naval 
Puerto Beiei"fl«o 
Preaupuestto oficial.; *■ *.Q(J5 . 342;33.. 
Gacaátia: de licitación- $■' 40.053-;^ 
Precia' del legajo- $- 2Ó0v— , 
■Consulta do -pliegos: Base Naval Pueí'- 
tc Belarano. 

Consulta ele pliegos, venta de legajos y 
ireseiuaolón de propuestas Dirección' de 
nstalaclones Pijas Navales —Edificio 
"Libertad— Comodoro. Py y Corbeta. Uru- 
guay, piso 4í. Of. 3ó. ie f a- l2ltioraa. 

e, 18¡6 N?' 4.104 v. 1117.13. 



Coinundn en Jefe* 
de l;i Fuerza. ,\crea 



LUltlfiCtUGI». GESEKJtL 
DE ADMINISTRACTCSS1 

Ksppdient^ K» ld^í|73^ed«r. 4 , 

uatüáBO- ac .uoiiaeiei» Púüoleca. eíh 21, 'ui- 
AfB-. .el. dia. ü dei mes, de jialto; cteiWal. a 
as 14 horas, para suvbenir ias necesüda- 
.tó3 que se detaillaní en este aviso, cod 
n^3t<ino a Dirección- Nacional de Emer- 
oncias SociaiesL y duranie.'et aíu* 1973 
La-apertutaí der las pí opuestas- tendrá 
.'..aar en la-" División. Compras-y Sutnlbis- 
ii os, Defensa: 120": l? pUo- Oficina- L029 
jotra "MI". Capi'tai Federar debiendo di- 
tqii-'se para» pliegos, e informes, a !a- cita- 
ü División. 
Las necesidades, se reiteren a:. La. aa- 
'ilslcióni de eo.uipos Transceptores porta.- 
: ,;.'«• tipo- Handie-TalkJe 
■ E: Director ocal. de. Admimstsación. 

e.22í& N« 4.223 v.3j7|73 



M^hseciretaírrá de^ Salen* Púbfic* 



BASK AEREA 
3IIMTAR "TANDTIJ' 

Proirógícse la fecha de apertura para 
la Licitación Pública N? 1173, para el 
üia 10 de julio de 1073 a: ias 15 ha. 

™ e- 2','í N? 4.383 f, &J7I73 



CIKCULO nií- AEH.'»NAUT.IO¿ 
Llámase a Licitación Pública, Ni 1|73 
por al porcentaje neto sobre facturación 
ri: avisos de publicidad-, en- la- revista Ae- 
roespae'c (tiranie mensual apMxiinadt, de. 
13.000 ejemplares, de 43 páginas básicas- 
ctu.i. durar.tc ei término de 17 r.'.eses" 
la- ajKrtura- de las propuestas se efec- 
tuara- ert la- .Tefatura. del Departamento 
Adm ni-í'.-ativn el día 6 de. julio de 1973, 
a lar 10 horas:Jugat Jonde podrán pre- 
sentarse o-fer+aFriasta la: fecha y hora 
indicadas: Para, obtener informes y re- 
tirar pliegos, dirigirse- ai Círculo-, de: Ae- 
ronáutica 1'Dtvlslcm Adquiaiciir'esj,'- Cór- 
doba 735, S» niso, Buenos: Aires, ios,'- días- 
hábiles itp' 8 je 13 horas. 

' * (>.2|7 W> 4:.3_87- y.3'¡7173- 



l'OLICUNICO "VUOF. DH. 
ÍVFA'RrAIffO fT. CASTEX" 

Llámase a Licitación Pública Ni 13¡73, 
para el día-, diez' (KW; det mes -le "julio 
ide 1973;. a. las 1& horaa» para- salivenir 
ias necesidades que a continuación se 
líetallati : Elementos, de - enfermería, con 
! desuno- ai Policlíhico "Proí . Dr. KTai'lano 
ñ. Castex'"; 

La apertura de las' propuestas tendrá 
lugar en el Policlínico "Prof. Dr. Ma- 
riano- KV:Castejr" Balcarce- 800, S'?..t Mar- 
tin, Provincia- de Huenos Aire¿. debieneio 
dtriprse pa:M pilemos e Informes ¿1' cita- 
do Servicio 

e.2IT W 4.3S8 - v,3¡7|73 

fOLietrNtco 
"PRor. mz. itMftiANO 

R'. GA9TEX" 

Expediente N? 3020-<U&10000íl9!.»3-7 
Llám-ase- a iicIDación pública: N-. 12173, 
para sí- día; cu'atri. de- mes, de julio de 
1'973, a ias diez hjfas, para, subvenir las 
necesidades que- a continuación- se- deta.— 
lian:. Elementos Dcscartablej para En- 
fennena, con destino a Policlinfcc "Prof 
Dr Mariano . S. Custex" 

La apertura ¡3e ias propuestas tendrá 
¡ugar en Pbíiclinicf ''Prof Dr' Mariano 
B. CasCes" fDivisií.n: compras y Sumi- 
nistros! - Balcarce 900: San Martín 
Ptovr dí Suenas- Aire* debiendo ftlrtgtr- 
se pars- pliegos e informes ai ci'tacff Ser- 
vicio 1 . 

e.2S6 N r 4.253 r. 1017173 



MINISTERIO Dt? 
BHiNESTAff.SOClAÍ: 



BANCO HIPOUECAK10 NACIONAL 

ASOCIACIOIT DE -ESteeLEAtíOS 
DEL BANCO' HIPOTECAHXO 

. -NACIONAL- ■' '-.■" 

Llamado a- licitación! piiblicai- . 

Objeto: Ampliación y remodelacióiv del- 
Fanteón. Social. 

trbicaclóiv ' Sección Primer*:.. Manza.- 
fcá- 3i.'a- : Tablón 15-: LQtes- L ai'i 10. y-.2l! 
tt 30t..éemeti¿rm- (Js ■ía-,CIvaearita..Capi-' 

¡ai- Federal-- r ■,..'. - ^, ■■ _ 

.■ «resiipuesto ,0f tpiai: S 8l8t 178,12.. , 

Garantía sdc .Licitación:, % 8.18J¿78; ' 



AEROLÍNEAS ARGENTEíJiS ■ 
_ Licitaeio»! PÚMÜa. .SI* SMailK-' 

Provisión' y. armado' de. cuatro- ' 4 > es- 
i.anterías metálicas.' modu:árés: 

Cos plieiTOS-de"condic:on'e6 podVSti'-cori- 
juicarse y retirarse Sin : cargo en Pasee 
Culón 185.. leí", piso, oficina !0*¡. Capital.. 
d"enti-o riéí norario de' 10; a-. l.fi'.3C ñoras. 

Las oferta? se oresentaran eiT la dl- 
t-eccíór arriba indicada y ja. apertura 1 de 
íobres se rféeuiará en la oficinír 108.. sil' 
día 12 de julio de r973. a as 12 borat.. 

FEBKO*;-\RBtttES AKGE^-TIJTtlfS- 
CJ^ganisriio Cen*ra.T 

Llámase a Licitación Pública N-'- ! 72¡73 
por- la pi'ovisi'ón de vestuario- pa-üs ta. 
temporada de verano 1973|T4.. destinado. 
a todas las líneas ferroviarias. 

La, apertura, de las, propuejtaí se rea- 
lizará el día 17" de julio de 19a1 ; . a, iai 1 
15 horas., en la Gerencia de Contratacio- 
nes, Safa 500.. piso 5?. Asda, Di'- Josa 
Mária 'Ramos Mcjía-1302. Ca-pital Fede- 

.T9.L. .--■'- 

EX pliego respectivo, podrá- ser cousu^ 
fcadó en ■ días- babileí, . de 12. a- IB horas,. 
:en la oficina 512 Bis, 5f' piso, A-vcla. José 
María Ramos Mejía* 1302, Catátaii. y ad- 
etnirido. eiv la^ Tesorería de V. AV. piarita. 
baia de w* mencionada dirección, .ie 12- 
a Í.T lloras, eiv lai suma de dOíCietit-os cin- 
cuenta, pesos <$ 250. (».>.. 

e.2'7 UV 4.41)4 «.4i7!73- 



^nhsecrcfsrTn de Obras Púlfcüeas 

.Ht»TA NACM»NAL BPE GBAWÍÜS^ 
Dirección Nacioiraf d'R' C(«1St^lreciw^ 
dfr Efcvadurcw efer Gramo* 
Expediente N* "64173 
BesoftHüion V? Tí.fi23 - .1. N¡. G. 

Postérgase para er día 11 de julii de 
1973, a jas horas aire se "dican.. los ac- 
,os de apertura de las. Licitaciones Pu- 
blicas Nvos.' I2SP.- 130 1 ,. 131, ISÍ, t3Z y 134 
73'. co- respondientes, «■ las obi-ar civiles 
de- los siguientes' elevadores de campanac 

Licitacíón Pública N** 129173 1 : Coroiiei 
G-anada (ProviTida. de- Bueno. Aires), 9 
horas. 

Lici ación- Pública W> 130(73:- Eruinca 
ñenancó (Provincia dé- Córdoba/.- 11 he- 

l'ñS 

Úv tación Pública- N» : 131I73 1 :' Villa -Va- 
leria 1 1 Provincia dc : Córdoba-), 13 arras: 

Licitación Pública N» 132173: Mourns 
Provincia de Buenoe Aires). 15 horas. 

Licitación Pública-. »« 133173: Piran é 
(Provincia de Formosai. 17' horas. 

Licitación: Pública N 5 i34'73. Braaado 
■Provincia de Buenos- Aires).. 19 horas-. 

Los pliegos podrán consultarse o ad- 
quli-irse ert I. Dirección Na--,i^ial. de 
Construcción de Elevadores d? <"'i-a-MOS. 
Avenida 9 de .Tnl¡^ 19257 4? piso. Himno? 
Aires. 

Valor del plíegoí % 300. 

Uij- apertura de ias ofertas tenorá lu- 
gar en la citada Dirección Nacional en 
le fecha y horas indicadas. 

„ 217 m 4-389: v.!2¡7|73 



.lüVJS'tliKH) Ofc OBRAS 
SER VICIOS. PUBLICO* 



SiftSsecretarfa de Tianspoplc 



aerolínea» AKOLJí: sas 
. Eicitaetáir Pübíast K^ 342¡73- 
' "Cámai'as-y_-ubieitág".' 

Los pliegos, de condiciones poc',rán con^ 
suitarse y retirarse sin cargo eit Paseo 
Colón 185, ler. piso., oficina. 107', Capital 
Jeirtro del horario de 10 ¿ 16,30- horas. 

Las- ofettafe-, óe nresen-tarán en la di- 

'{.celón arriba Indicada' y la aperi-urr de 

sobres se efectuará en la qfieina- 10C, el. 

rtia 17' de julio de 1973. a las 11 horas.. 

'e.2j7 N«, 4.40. v.3:7¡73 

AEROLÍNEAS AnGENtlNA* 
Licrtaerqn: Fúhltea: iV 344173 

Servicio de ¡fnipieza sectores de la. Em- 
presa en ei . Aeropuerto- Nacional -. ¡le 
Ézeiaa y Seetor Planta: Industrlai Bjtse 
Ezeiza. 

Los píiesos de condiciones' podrán co*'- 
suitarsc- y retirarse sin cargo en Paseo 
.Colón litó, ler. piso, oficina 107!. Capit-a;- 
: dentro del horario de 10 a 16.3Ü hora& 
! Las, ofertas, se presentarán, et: ta dt- 
. receló» indicada precedentemente y la 
apertofa: • de soba'es.-sc efectuará en la- 
oficina. 1.03: el día 19 -de- julio de»- 19-73.. ^ 
as- .11 horas-. , - .-■ ■: •- :-"-- ..'■'■ 

.,..'-,¿, ;. { e^lT-:»*--*^*» -v.517i.73 



propuestas:. Lleitaeiohes.-!3..¡í,A a -,':'*aa*, 9 
de Julio 'Ni" 1925,, pise* - 19*v- GS©SteB! : Pe» 
cleraüi. -coitio>- así-- también ent di. B-i&taa*> 
Noreste. Avda. ■ & üs Abrii. S3 99«: •*>- 
rrtentesi Las- consultas- podrár- realiKaí» 
en ambas. Dependenciase ha»taí "oeEtoi íttf 
días hábiles» previe a la apertHeai. y EsanB' 
la presentación de- propuestas en el? rB« 
ferido Distrito, hasta' cince C5* días Sai»' 
bKes. aute& de áleiía fecha*. Bréete (feeií- 
níentíición:- $' 35"¿- Pago de,- la. mi'smiiií'fiar 
Ca-pifca! Federal': Tesorería, píantiV- ba^t» 
de 13 a 17 horas. Plazo de ejeeü-iKSSf- 
írea í3)- meses, 

e.217' m 4.Í151: v-.16¡7^ 



&mi£CCf&N NACIONAL 
&E ViAEII>A& 

Licitación- Publica fpJ- 17„ d*l Diás-tt» 
Buenos Aires^: pai"a¡ adjudicar' lá-^HH*» 
fion de cascos, guantes, cálaadWj .ustff&i» 
me& y ropa, de traba jó. para choferes; or- 
denanzas y Personal Obrero de los E>ls« 
tritos- 1-V13Í. 19^; 20?. 21' y23P: . 
' S 902.000,00:' — Precio. pUéga£'$ 30J0, 

Preseataelón de. prdptfestáB: 12t dé Jfi^ 
lio: de. I973v -a las Kt horas;, en- Ja- Siséf' 
dei 1* Distrito., sito:- en Avdá- Giatl:-' ffa»' 
12198; Capital' Federal, ios' piiegosr esStti 
s disposición de los: interesado* paií*. sBS 
coneuiüat en. ía oficina LicitaeÍBfi^E X, 
Compras de> 8. a 1*; tioraB,, y paral su» ad- 
quisición en Contaduría de 13. s KTslílc: SÉ6 
eJ8;6 N* 4=3** KlOjTpñJT 



HEKVtCIiíV NACIONAL. 
DE ARQIÍITÍÍ'.C^ÍÍRA 

Postérgase' hasta eí dta 10 de- agosto 
do 19-73. a. las l'T horas-, el llanrad, a Li- 
citación" Pübiica N^ L035-0: par? con.- 
tratar por el' sistema .le "ajus.e alzado" 
la ejecución de las- obras "ara el Centro 
Austral cic Investigaciones Jicntiíicas. en 
terrenos uhicadcw en las - proximidades de 
la ciudad de Ushuaia (Territorio NfXio- 
nal de la XieME disl. Fuego', Antártida, e 
Islas de! Atlántico, Suxl\ sobre- Ruta Niv 
sional N" 3„ que compi-eide; laborato- 
rios., administración; alojamiento, pasa- 
jet cubiertos de' vttrculae^'-L eritr-- secto- 
res, casilla ionosférica y ónexr 'gun-flsic». 
Prestí nuesto Oficial:. & 20'.512uOS5. Impor- 
te de" la sarantía: S 205.129-.35'. Pliéaos. 
consultas y presentación, prepuestas:, li- 
citaciones S'.N.A.... Avila. 9- dfl Julio N" 
1925. piso. 19'. Capital federal, como así 
también en el- Distrito Sur. S..N.A.. calle 
Vicejte López N* 45. Bahía Blanca. Las 
consultas podran realizarse en ainbas 
d'- pendencias hasta -ocho (^81 dii hábi- 
les previo a la «Herrar»- y para la pre- 
sentación de propuestas n el referido 
Distrito, hasta cinco '5' días hibUeF an- 
tes do d cha féc'na. Precio docuiuenta- 
ción: S 1000. Pasro dé la misma en Ca- 
pital Federal: Tesorería, planta baja de 
13 a 17 horírs-- Plazo de ejecuci'S'' : trein- 
t- v seis (-361 meses. 

e.2!7 N« 4.390 ■ V.4I7Í73T 



servicio nactonax. 

DE ARQÜITEcrOTSA . 

' Llámase a Licitación Públicr N'-' 1.037- 
0, hasta el día 27 de julio rrl973* a las 
lt horas- para contratar por o', sistema 
de '-ajuste alzado" la provisión, e iüsiá- 
iación de ■ dos (2.) grupos- electrógenos-- de 
ieaie-tgencla. en la -Casa de Gohdenv de 
la Provincla-idel C&aco. en- la Ciuda^ =de : 
Resistencia. Presupuesto Oficial: pesos 
:4&2.80^- -importe - de ía Tarantín- -.peso? 
4.82B. Püesos, consultas y pr^entacuin 



dirección; nacionau 

CÍE VfALEDáD: {- 

Expíe:: TES-E-ISlír :í 

Licitación: Eúhlicaf Nv 5970; para, adjo»; 

dieai" la. provisión^ de Repuestcs- &sx& 

Tractor' Fiat, 

5 712.000,00.. ~ Precia pítege. Sí 3$8&- 
Presentadbni propuestas: 18" de JJSlSjf- 

de 1973':. a las- 13". horas;, en. la" Sala. d& BS»- 

creaciones,. Avda., Málpú- % plantai b&l&s 

Capital Federal. 

e.28[6 N? 4-345 v;10(Ti» 



DiRüCGIOS SACIONAL 
DE VIALIDAD- 

Licitación» Pública N.« 3"L73 del. 1<?- D>¡&» . 
trito Btiehos: Aires-, para adiudlear' fe 
-ro visión de hiétris- redondo liso;.' aleta* 
do. ángulo'; pianclinefa, cfiaipa ás Metro. 
nesim y doble decapada- $ 8fi.ü7Sl Préel6 
oliego:- $ 10;. I- 

Pre^-entacióij de . propuestas: 11 de ju* : 
¡U. de, 191Í3,, a las, 10i horas, en la' Se* 
del l? 1 Distmot sita en . da: GraJL Pa», 
12190, Capital Federai,. ¡os pliegos-: estóBS 
dtaposieióri. de los; interesados: ¡üaaa: api 
ccusnlta. en la: OficÜYa LEclüáfiroSeBí Jf- 

nipras de 8 :i 1*.- hs. y- pá»a'-'6u; adti'H*" 

ición en Contaduría'- de 13 V "16U5' lmm¡. 

• e.28!6: N»; 4:3-.' : v.3]T173 
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Subsecretaría de Energía 



AGTTA Y" EN1LRGÍA ELÉCTRICA 

DrVTSLiroiíAL EOSAHIO 
liimprBsr def Estado 

Licitación Pública N? 6(73 - Cons.tU«-- 
ción de una cámara transformadora 
para 630 kVA., en calle Av. Frattelsr j 

Av, Godop; Rosarlo. 

Valor del pliego: $■ 20, — .Es obliga-to> 
ria su adquisición. . . 

Consulta, venta de pliegos; y apertura 
de tas propuestas: Oficina de Gomjwaa, 
Bv. Oroñc. 126CL 2? piso Rosario;, de Juaes- 
■x viernes de T a 1 2T.3Ó horas. 

Apertura: 16 de- julio de 1973 a iSuB 
10 horas. 

e. 29'6 W 4.3ti7-' v. 5.7!73 



AGtr.* lf ENERGÍA ELÉCTRICA 

EMPKESA- DEL ESTADO 

L. Pública N? 66|73 - Prov. y monta-Sp 
de equipos radioeléctricos ere B.L.O', y 
oro visión do transceptores. - - . 

L. Pública FP> 67>73 - Prov. y monta-j», 
de una torre de enfriamiento, 

L,- Púbiica- N* 68Í73" - Prov. de coronas 
ie diamantes p¡per£oraeión . ■ - - 

L. Pública. ■ »» 68:73 - Pror. casilla 
•adán te pívlVienda y gabinete, . ■ ■ 

Apertura: V> de agosto, de .1973. a-las 
16.16.30", 17 y !7,3<1 horas. .. - 

Valor - de' los. pliegos: $ 20.— .- Es obÜJ- 
za torta su adquisición 

Consulta y adquisición de la doenmea^ 
cación: Oficjna. de Licitaciones,; Cc-iTienv. 
tes- 531 — leii-piso— : Gap. Federal, todas-- 
los días hábiles de 12 a 17 horas. 

Lugar de apertura: Sala. de. Licitací*. 
nest Corrientes- 531 —ler.: piso— Cantal 
Federal. 

.. e. 29 6 Nv 4.361 v.- o.7.t7í 



AGUA V ENEIÍGIA ELÉCTRICA--, 

■ EMPRE&A DEL ESTADO 
Licitacrón Publica N» 179172.. 
Construcción, obras civiles, ,( la toma j- 
L-ozo de mecanismo, galerín de presló», 
■hnnenea de equilibrio, tubería forzada, 
?entral, canal de desagüe- y parque de- 
interconexión y ejecución .vía dé ' ao-ces*- 
,i la Central del Salto de' Agua det. Taro 
■Prov. de. Mendoza) . .'. . .... ;-.. ¡ ■ 

Postergación" Para ,el r <lía.. 3Q de. ílili»- 
ae 19.7S. a, Jas 15 -tiorap. . . ■ . :„.i 
..,.-, , -e:27j;a Ñ? l.?03.. v.a.llíf. 
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AGUA V ENERGÍA ELÉCTRICA 

■ DIVISIONAL ENTRE RÍOS 
. Empresa del Estado 

• Licitación Pública Ni SJ73 - Construc- 
ción de fundaciones con provisión de 
todos Jos materiales para la linea de 
transmisión" de 33 lev.. Rosarle del Tala - 
Gobernador Sola (Entre Ríos), 

"Valor del pliego: $ 150.—. £s obliga- 
toria su adquisición. 

'Consulta, venta de pliegos y apertura 
de las propuestas: Oficina de Compras 
Irlgoyen 288, teléfono 18613 —Paraná- 
Entre Ríos. 

.Los pliegos . también podrán adquirirse 
en: Gerencia de Compras, Corrientes ,31 
ler. piso. Capital "Federal, todos ios días 
hábiles de 12 a 17 ñoras. Divisional Ro- 
sario, Bvard. Oroíio 1260, Rosarlo y Di 
Ttslonal Santa Pe, Bv Pc'Jcgrlni 2626, 
Santa Ite, de 8 a 13 ñoras. 

.Apertura: 19 de julio de 1973, hora 10. 
e. 2916 N* 4.368 v. 517173 

AGUA V ENERGÍA ELÉCTRICA 

. EMPRESA DEL ESTADO 

-Licitación Pública Ni 62173: Reírlge- 
ronte de aire turbo soplador y bomba 
<to: barrido pfmotores Ausaldo Fíat. 

•Licitación Pública N» rt3 73 Interrup- 
tores bipolares en baño de aceite. 

"Licitación Pública N»'64|73- Relea tri- 
fásicos, baterías alcalinas y equipo car- 
gador de baterías. 

-Apertura: 24 de julio de 1973, a Jai 
1E, 15,30 y 16 horas, respectivamente 

Licitación Pública Ni 65(73: Torne pa 
ralelo, perforadoras, amoladoras, piedra 
teaneril, equipos de soldadura y aerra- 
chos mecánicos para metales. 

- Apertura: 25 de Julio de 1973 hora 16. 
Valor dei pliego: $ 20. — Es obligato- 
ria su adquisición. 

• Consulta y adquisición de la docu- 
mentación: oficina de Licitaciones, Co- 
rrientes 531 V> piso, CapitaJ Federal 
todos los días hábiles de 12 a 17 horas. 

Lugar de apertura: Sala de licitacio- 
nes. Corrientes 531, ü piso, Capital Fe- 
deral. 

e.27|6 N04.3Q4 V.3|7I73 

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

EMPRESA DEL ESTADO 
Postergación Lie. Pública Ni 61|73 

Concesión de los servicios de explota- 
ción del Hotel Futaleufú, sito en la zona 
de emplazamiento de las Obras del Com- 
plejo Hidroeléctrico Futaleufú, dentro 
del Parque Nacional Los Alerces, en la 
Provincia del Chubut, 

Se ileva a conocimiento de los inte- 
resados, que se ha dispuesto cancelar has- 
ta nuevo aviso, la apertura de la lici- 
tación pública Ni 61|73. 

e.2716 Ni 4.305 V.3¡7|73 

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

GERENCIA DE SUMINISTROS 

Licitación Pública N« 482|73. — Tra- 
bajos de protección para la generación 
y distribución de energía eléctrica od 
Destilería La Plata. 

Apertura: 2719(73. 

Valor: $ 500. 

Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento 
770, Capital. 

e.29[6 N» 4.364 V.13|7|73 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES 

1 GERENCIA DE SUMINISTROS 

Uc. Pública 15 Ni 504|73 . Adq. ca- 
mionetas tipo Pick-up. 

Apertura: 2417173. 
■ Valor: S 20.—. 

Lie. Pública 30 N» 605173 - Distribu- 
ción de productos a granel on la Capital 
Federal . 

Apertura: 24|7|73. 

Valor: $ 200.—. 

Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento 
Ni 770, Capital. 

e. 2916 N? 4.362 V. 13|7|73 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

GERENCIA DE SUMINISTROS 

Lie. Pública 20 Ni 484|73 - Tractor so- 
fbre oruga con grúa. 

Apertura: 27!7173. 

Valor: $ 20.—. 

Lie. Pública 15 N* 485|73 - Adq. re- 
puestos para compresor Clark TMB-10. 

Apertura: 1418173. 

Valor: S 20.— 

lie. Pública 15 N« 480173 - Adq. de 
(laves para caños y barras de bombeo 
r repuestos. 

Apertura: 30i7|73. 

Valor: $ 20. — . 

Lie. Pública 20 Ni 487173 - Tractor Ca- 
terpillar D-4. 

Apertura: 2717173. 

Valor: $ 20.—. 

Lie. Pública 16 N* 490)73 - Adq. arma- 
duras de surgencla. 

Apertura: IiiS'73. 

Valor: S 20.—. 

Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento 
Hi 770, Capital, 
i •. 38|fl N» 4.363 v. 13|7|73 



NACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES 

GERENCIA DE SUMINISTROS 

Uc. Pública 15 — N* 465J73. — Adq. 
rfe; tiestos para convertidor Natlonai mo- 
aea A-295. - Apertura: 20i7|73. — Vaior- 
í 20. 

Lie. Pública 00 - N° 467|73. — Adq. 
Cubiertas y Cámaras — Apertura: 17i7i 
73 — vaior $ 20 

Ue. Pública 30 - 468173. - Construcción 

de un Gasoductc para las Estaciones ae 

Bombeo de 'San Roma "Mauíeon' y 

Newton - Apertura: 27r7i73. - Vaior: 

$ 150. 

Uc. Publica uO - Ni 471173. — Adq. 
Abastecedora de Aerocombustibies de 
gran porte - Apertura. 16(7173. - Vaior 
í 20. 

uc. Pública 00 - N« 472|73. - Adq. Re- 
puestos de motor superior — Apertura* 
7-8173. - Vaior: } 20. 

Uc. Pública 25 - N* 473173. — provj- 
lon y montaje aisiacior térmica — Aner- 
tura: 24i7|73. - Vaior: % 100. 

Uc. Pública 00 - N? 475:73 — Adq. Ves- 
,uarlo en general. — Apertura: 2017173 
- Vaior 1 $ 20. 

Uc. Pública 00 - Ní 477(73. - Umpieza 
tai,que. reempiazc de¡ serpentín de cale- 
facción existente por uno nuevo — Arier 
tura: ¿3|7|73. - Vaior * 20 

Uc. Pública 00 N' 478|73 - Adq. cha- 
pas planchuelas, perfiles y Oarra« de 
acero. — Apertura: 2417(73. — Valor- i 20 

Uc. Pública 15 - N» 47973. _ Adq. ca- 
ucrla6 de conducción — Apertura: 30i7 
1 3. — Valor: S 20. 

Lie. Pública 15 - Ni 481|73. — Ada 
¿¿ble de acera - Apertura: 30|7i73 - 
Vaior: i "0. 

Lie. Pública 15 - N* 481(73. - Adq 
Equipos de soldadura eléctrica, - Aner 
íura: 31(7173. - Valor: $ 20. ^ 

Pliegos: Sala de Apertura. Sarmiento 
77G Capital. 

. e.22|6 N? 4.226 v.517|73 



CAS DEL ESTADO 

w 8.670: Instalación de un puente de 
medición y de un calibrador de pistón en 
Pta. de Gas en La Plata. Apert. 2717173 
10 horas. Valorj 4 25. 

Ni 8.6V1 : Acondicionamiento Instalacio- 
nes de protección catódica en la zona de 
influencia de Administración Buenos Ai- 
res-Centro (La Plata). Apert. 3017173- 10 
horas. Valor: 5 25. 

Adquirir documentación : Alsina 1170 

piso 1?, of. lll, Capital, de 8 a 13 ñoras. 

e.2|7 Ni 4.392 ».3|7|73 

GAS DEL ESTADO 

Ni 8.668: Modificación Instalaciones 
existentes en el Compiejo Gral. Cerri 
(Prov Bs. As.). 

Apertura de antecedentes: 1817173, 
9.30 horas. 

Valor: $ 250,—. 

Adquirir documentación Alsina 1170 

ü piso, Of. lll, Capital, de 8 a 13 horas. 

e.2716 Ni 4.302 V.6I7I73 



NACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Prorrógase para ei dia 10 de agosto de 
1973, a las 16 ñoras, la apertura de tz 
Licitación Pública Ni 33(73. Equipo Per- 
forador rotativo, hasta 1.600 metros. 

Informes y Pliegos en Av. Roque S. Pe- 
ña 1190, Capital Federal, de 14 a 17 horas 
e.2216 Ni 4.231 v.3i7I7S 



NACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Llámase a licitaciones públicas. — Pa- 
ra el dia 27 de Julio de 1973, a las 16 
horas: Nf 44173 Montaje de ruedas y ro- 
damientos en ejes de vagones carboneros; 
a las 16,15 horas. — N' 46J73 Torno pa- 
ralelo; y a las 16.30 horas: Ni 48173 Ma- 
deros pino paraná y cedro. — Para ei ha 
3 de agoste de 1973, a las 16 horas: nu- 
mero 45|73: Eje porta hélice; ya las 16,16 
horas: Ni 47i73 Perrobus. 

Informes y Pliegos en Av. Roque S. Pe- 
ña 1190, Capital Federal, de 14 a 17 horas. 
e.2216 Ni 4.232 r,3!7|73 



Subsecretaría de Comunicaciones 

D EPART AMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

LV:ptr. Ni 15.751 S.C. 73 

Llámase a licitación pública, cuya 
apertura tendrá lugar el dia 11 de julio 
de 1973, a las 10 horas en el Distrito 
15', concordia, para contratar ei arrien- 
do de un inmueble construido o a cons- 
truirse para el funcionamiento de la ofi- 
cina "Sucursal 2" dependiente del. mis- 
mo. 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir al precitado Distrito o a 
la Sección Locaciones y Contrataciones 
de Transportes (D.A.), Avda. comentes 
132, 6i piso, local 640, Correo Central 
(Buenos Aires), de lunes a viernes de 8 
a 20. 

e.2|7 Ni 4.393 T.3|7|73 



EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N* 167-P|73 

Vto.: 23 de julio 1973, a las 10.30 ho- 
ras. 

Por la adquisición de clavija tripolar, 
protector de cordón P'Clavlja, tapuiam- 
parita de conmutadores, aros elásticos, 
etc. 

Valor del pliego: $ 60,00. 

Pago, retiro de Ja documentación f> in- 
formes: En Avda. La Plata Ni 1540. pi- 
so 3i, Capital Federal, dentro aei hora- 
rio de 8.30 a 15.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se rea- 
lice con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 
tura 

c.2|7 Ni 4.394 T-16|7|73 

EMPRESA NACIONAL 

DE 1ELECOMUNIC ACIONES 

Licitación Pública N* 170-T|73 
. Vto.; 17 de julio de 1973, a lai 16 ho- 
ras. 

Adquisición de cajas de cartón corru- 
gado plegables. 

Valor del pliego: $.40,00. 

Pago, retiro de la documentación e in- 
formes: En Avda. La Plata Ni i540. pi- 
so 3i, Capital Federal, dentro de. hora- 
rio de 8.30 a 15.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se rea- 
lice con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 
tura. 

e.2|7 Ni 4.395 v.6¡7,73 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública Ni 168-PI73 

Vto.: 23 de julio de 1973, a las 950 
horas. 

Por la adquisición de hormigón elabo- 
rado. 

Valor del pliego: $ 250,00. 

Pago,- retiro de la documentación e 1d- 
íormes: En Avda. La Plata N? 1540. pi- 
so 3i, Capital Federal, dentro del hora- 
rio de 8.30 a 15.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se rea- 
lice con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 
tura. 

e.2|7 Ni 4.396 v.l6|7!73 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N» 161-PI73 

Vto.: 31¡7 ! 73. a Jas 9,30 ñoras. - Por los 
rrabajos de ampliación dei edificio "Por- 
mosa" sito en ia calle Saavedra Ni 650177. 
de la ciudad de Formosa Pela, de Far- 
inosa. 

Presupuesto oficial. 830.044.97 pesos. 

Valor del pliego: 180,00 pesos. 

Pago, retiro de la documentación e in- 
formes: En Av. La Plata Ni 1540, piso 
3v, capital Federal, dentro del horario 
de 8.30 a 14.30 horas. 

Se agradecerá que este trámite se rea- 
lice con una anticipación mínima de 
i4 horas, respecto a la fecha fijada de 
apertura. 

Los pliegos de condiciones también se 
podrán abonar y|o retirar en nuestra ofi- 
cina Comercial de la ciudad de Formosa, 
Pela, de Formosa. sita en la calle Saa- 
redra Ni 656 

«i.22lfl Ni 4.227 v.5;7¡73 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N* 160-P73 

Vto. 2717173, a ias 8.30 oorae. 

Por ia construcción ¿ei edificio "Pre- 
sidencia Roque Sáenz Pena" a erigirse 
en la calle Bernardine Rivadavia entre 
9 de Julio y 25 de Mayo ae la localidad 
de Presidencia Rooue Sáenz peña, Pela. 
de Chaco. 

Presupuesto Oficial: pesos 3.473.U00. 

Valor del pliego: pesos 360. 

Pago, retiro de la documentación e m- 
íormes: En Avda. La Plata Ni i 541 piso 
3», Capital Federal dentro dei horario 
de 8.30 e. 14.30 Horas 

Se agradecerá que este trámite se re- 
alice con una anticipación mínima de 24 
horas, respecto a la fecha fijada de aper- 
tura. 

Los pliegos de condiciones también se 
podrán abanar yjo retirai en nuestras 
oficinas comerciales de la; ciudades de 
Resistencia y Presidencia Roque Sáenz 
Peña, ambas de la Pela, de Chaco sitas 
en las calles J. B. Justo Ni 214 y C. 
Pellegriru Ni 325, .espectlvamente. 

e.lB16 Nt 4 206 » 4|7|78 

EMPRESA NAt'ÍONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Public* N« 166- P7g 
Vto.: 17 te julio de 1973. a las i5,00 
toras. — Provisión de sobres. 
Vaior del pliego: i IG0.O0. 
D ago retiro de la dotume'n.aclón e in- 
¡ormes En Avda. La Plata Ni .540, p>- 
ío 3i, Capital Federal, dentro del hora- 
do de -i,30 ii 15,30 horas 
Se atrradooerá que este trámite se rea- 
ce con una anticipación mínima de 24 
•ñoras, vsptcto a U fecha fijada ae 
apert uffi 

•.2716 Ni 4.307 v 1117173 



Subsecretaría de Recursos Hüdricos 



OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Expediente: 15.812-LP-19ÍS. 
Licuación Pública 

La licitación pública para contratar la 
construcción en la ciudad de Termas de 
Rio Hondo (Santiago del Estero), de las 
obras de toma, cañería do Impulsión y 
Establecimiento de Potabllizaclón que de- 
bió tener lugar el 26 de junio, a las 15.30 
horas, ha sido postergada hasta et 30 de 
julio siguiente a la misma hora, — Aper- 
tura: en Marcelo T. de Alvear 1840 (Ca- 
pital Federat). — Pliegos: en dicho lugar 
y en la Divisional Santiago del Estero, 
calle Libertad 688. — Depósito de garan- 
tía: $ 93.276.47 lev 18.188. 

e.2 7 Ni 4.398 v.23j7|73 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 
Expediente Ni 10.952-LP-197S 
La licitación pública para contratar 'a- 
construcción, en ia ciudad de Córdoba, 
del Establecimiento de depuración de :»- 
quldos Cloacales "Bajo "irinde" que debe 
tener luear el l 1 del corriente, a las 16.30 
horas ha sido postergada hasta el 12 de 
iullo siguiente a la misma hora. 

Apertura: En Marcelo T. de Alvear 
1840 (Capital Federal!. 
■ Pliegos: En dicho lugar y en la DivlsJo» 
nal Córdoba, calle Humo» te 1* 725 

Depósito de garantía; * 623.824 Ley 
18.J88. 

e.1116 Ni 3.980 v. 3(7175 



-¡uhsecrerarin de Marino Mercante 



ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS 

Llámase a licitación pública Ni 85|73. 
con apertura en la Administración Ge- 
neral de Puertos, Julio A. Roca Ni 734142, 
6i piso, Capital Federal, el día 16 do 
julio de 1973. a las 13 horas, para la 
provisión de formularios varios, — Re- 
tiro de pliegos, sin cargo, en Abastecí» 
miento-Compras, 10i piso, de la. direc- 
ción mencionada, en días hábiles, dentro 
del horario de 12 a 19 horas. 

e.217 Ni 4.397 V.3|7|73 

FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO 

Ucitaclón pública N* 36|73: Adquisición 
cable de acero. 

Fecha de apertura: E! dia 17 de julio 
de 1973, a las 10 horas. 

Retiro de pliegos y lugar de apertura: 
Sección Compras, Avda. Corrientes 389, 
Capital Federal. — Horario retiro de 
pliegos, días hábiles de 11 a 16 horas. 

Valor del pliego: $ 100. 

e.2'7 Ni 4.433 v.6|7¡73 

FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENTINO 

Licitación Púbiics» N l 34173: Adqulsi- 
cón con 1'jruires s.ectr.cns. 

Fecha d? apertura E día 18 de julio 
de 1973 a íes 1C horao 

Retiro d£ Pliegas * tutrai de apertura: 
Secatón c<»r.pras. Avda. Corriente? 389, 
Cepita! i^era' — Hornrit re- 
Plipgos. día* hábiles de 11 a 16 



Piso li. 
tiro 1o 
horas. 
Valor 



de' Pliego' 



• mo.— . 

.25'6-Ni 4.263-V.6I7I73 



í'XOTA FLl'VIAL 

DEL ESTACO APGF.NTINO 

Licitación Pública »■ 35I73: Adquisi- 
ción do 3 : .Ttur<i£. 

Fecha if apertura: t, día 18 de Julio 
de 1973 a .as 10 horas 

Retire de Pliegos y lugar de apertura: 
Sección Compras — Avd* Corrientes 389. 
Piso 1' Capital .Federa. — Horario re- 
tiro de -'¡legos: día hábiles de 11 a 16 
horas. 

Valor díl Pliego: . 100.—. 

e.25i<S-Ni 4.264~v:8|7|73 

FLCTA PLUVIA» -r, 1 

DEL ESTADO ARO ENTINO 

Litltaclór. Públlcr- N' 38173: Provisión 
de Sabias 

Fecha de apertura ei dfa 13 &c Julio 
de 1973 i iíts 10 horas. 

Retire ne Pliegos y .uqar de apertura: 
Sección Co/npras — Avda Corrientes 389. 
Piso lv. Capital Federa' — Horario re- 
tiro de Pliegos: día. hábiles de 11 a 16 
horas. 

Valor df Pliego: $ 100.— . 

e25h-N» 4.272-V.6|7|73 



FLOTA FLUVIAL 

DEL ESTADO ARGENTINO 

Ucitaclón Pública Ni 33173: Repuestos 
para motores Deutz, Cooper Besscmer y 
Atlas Polar. 

Pecha de apertura: El día 13 de Julio 
de 1973. a tas 10 horas. 

Retiro de Pliegos y Lugar de Apertura: 
Sección Compras, Avda. Corrientes 3B9, 
piso I*. Capital Federal. — Horario re- 
tire de pliegos: días hábiles de II a 16 
horas. — Valor del pliego: $ 100. 

e,18[6 Ni 4.193 V.3|7|73 



